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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
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OAMST 

NO 
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DAYS 

OF 
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2  4  HOUR  MAXIMUM 
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31 
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3 
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28 
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a 
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31 
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3 

APR 

30 
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MAY 

26 
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4 

J  UN 
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5 

JUL 

31 

3 
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31 
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1 

14 

1 
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2 

2 

16 

2 
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0 
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0 
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0 

1 

0 

1 

21 
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1 

22 
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1 
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2 

2 

24 

4 

6 

25 

2 

2 

26 
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27 
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1 

28 
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1 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 


STATION  - 

KING 

RECTORY 

LONDON 

FAIR 

NO 

15001 

POLLUTANT 

TOTAL 

OXIDANTS 

MONTH 

DAYS 

OF 

VALID 

DATA 

AVERAGE 

CONC 

21 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

31 

2 

7 

FEB 

26 

a 

3 

MAR 

30 

2 

5 

APR 

27 

1 

2 

MAY 

31 

I 

2 

J  UN 

28 

2 

2 

JUL 

30 

2 

4 

AUG 

25 

1 

2 

SEP 

26 

1 

3 
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31 

2 

c 

NOV 

30 

2 

3 
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23 

2 

6 
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2 

7 
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MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT    TOTAL  OXIDANTS 
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STATION 

KING  REC 

00  TO  01 
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FEB 
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APR 
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MAY 
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JUL 

248 

AUG 

390 

SEP 
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4i  4 

NOV 
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YEAR 
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STATION  - 
POLLUTANT 

MONTH 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
J  UN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 

YEAR 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
BARTON'WENTWORTH  HAM   OAMST      NO  29025 
-  TOTAL  OXIDANTS 


DAYS  OF  VALID  DATA 
31 
28 
31 
19 
28 
30 
29 
31 
30 
30 
2? 
31 
34  5 


AVERAGE  CONC 

2 


UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


24-HOUR  MAXIMUM 
4 
3 
3 
4 


6 

3 

5 

12 


MAXIMUM  READING 

11  ' 

9 

7 

7 

10 

13 

15 

15 

12 

15 

11 

12 

15 

ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR    73 


POLLUTANT 
STATION  - 

JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
J  UN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


-  TOTAl  OXIDANTS 

BARTON'WENTWORTH  HAM 

00  TO  01 

329 

254 

145 

8  0 

31 

45 

36 

69 

102 

190 

329 


1  855 


H  HAM 

OAMST 

NO 

29025 

0  03 

04 

TO  06 

07 

TO  10 

1  1  TO 

1  4 

15  &OVER 
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31 
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3  37 

33 
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0 
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4i 
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0 

a 

SSO 
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2 

0 
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4  08 

1  79 

1  1 

0 
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271 

104 

7 

.0 

200 

2  66 

1 1  a 

48 

2 

21  1 

232 

185 

30 

2 

263 

169 

77 

1 

0 

288 

125 

22 

4 

1 

204 

39 

10 

1 

0 

372 

S3 

22 

3 

0 

3720 

1  507 

550 

95 

5 

ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


UNIT  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


TOTAL 
712 
629 
730 
432 
629 
639 
662 
729 
672 
630 
533 
635 
7732 


FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 


MIN 
0 


TO 
0  4 


CONCENTRATIONS 
FREQUENCY  DISTRIBUTION,  PERCENT 
30       50       70       90       95 


99 
10  5 


MAX 
15 


ARITH 
MEAN 
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POLLUTANT 


ONTARIO   MINISTRY 
TOTAL  OXIDANTS 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4- 

5 

6 

7 

8 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


1LD  GDNS 
.1     5 


OTTAWA 
6     7 

2  2 

1  1 

2  2 
2  2 


THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 
301  MONTH  MAR    73 

0    11    12    13    14    15    15    17    18    19 


1 


1 


2     2  2  3 

12  2  2 

2     3  3  1 

2     2  3  3 
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3 
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2  2 

2  2 

2  2 


3  3 
3  3 
2     2 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


HOUR 
DAY 

"  1 
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26 
27 
28 
29 
30 

MEAN 


POLLUTANT  -  TOTAl  OXIDANTS 
STATION  -  MACOONALD  GDNS    OTTAWA 


UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


NO  51001 


MONTH  APR 


73 
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1 

PERCENTAGE  OF  DA1A  VALID 
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HOUR 
DAY 

1 

I 
4 
5 

7 

a 

9 
10 


12 
13 
14 
15 
IE 
17 
IS 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 

31 

MEAN 


ONTARIO   MINISTRY 
POLLUTANT  -  TOTAL  OXIDANTS 
STATION  -  MACDONALD  GDNS    OTTAWA 

1     2  3     4     5     6     7     E 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


1 


1 


1 


NO    51001 

MONTH    MAY 

73 

9         10 

11 

12 

13          14          15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24    MEAN 

1            1 
1            1 

1 

1 

l 
1 

2            2            2 

*  "  f  • 

»  *  w  • 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1             1 

- 

DATA    MISSING    - 
DATA    MISSING    - 
DATA    MISSING    - 
DATA    MISSING    - 
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2 

2 

2 

2 

2 

ft  ft  ft 
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3 

4 
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2 
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2 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  OXIDANTS 
STATION  ■  MEMORIAL  PK  CORNWALL  NO  56051 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 
MONTH  DEC    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2* 

MEAN 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
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1 

1 
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3 
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a  «  ft  ft     ■ 
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0 
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0 

0 

D 

1 

0 

5 

1 
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0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

e 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ftp  ft  ft 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

'  1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Oft        ft 

i 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

•  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

12 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

ft  ft 
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13 
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PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 


STATION  -  M 

5MORIAL 

PK  ( 

;orh 

WALL 

NO  56051 

POLLUTANT  - 

TOTAL 

OXIDANTS 

MONTH 

DAYS 

OF 

VALID 

DATA 

AVERAGE 

CQNC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

27 

2 

4 

FEB 

28 

2 

4 

MAR 

29 

2 

3 

APR 

25 

1 

2 

MAY 

16 

i 

1 

JUN 

28 

0 

2 

JUL 

26 

2 

4 

AUG 

30 

i 

4 

SEP 

9 

2 

4 

OCT 

23 

1 

1 

NOV 

26 

1 

3 

DEC 

28: 

0 

1 

YEAR 

297 

1 

4 

UNITS    PARTS  PER  HUNDREDMI LLION 

MAXIMUM  READING 

13 

6 

8 


13 

4 

4 

13 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  TOTAL  OXIDANTS 
STATION  -  MEMORIAL  PK, CORNWALL 
00  TO  01    0?  TO  03 


JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


366 

220 
197 
372 
32  0 
563 
188 
158 
93 
349 
426 
561 
381  3 


196 

309 

365 

1  13 

3 

18 

285 

399 

61 

89 

1  l  6 


04  TO  06 

1  6 

93 

23 

O 

0 

0 

75 

102 

47 

11 


Of   THE 
73 

NO  560  51 

0  7  TO  10 

7 

0 

1 

0 
0 

o 

0 
2 
0 
4 
O 
0 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


UNIT  -  PARTS  PER  HUNDREDMI LLION 


11  TO  14 
5 
0 
0 
O 
0 

0 
0 

0 
0' 

2 
0 
0 
7 


15  SOVER 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
•0 

g 

0 


TOTAL 
590 
622 
586 
485 
323 
581 
548 
661 
201 
455 
546 
586 
6184 


FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 


MIN 
0 


10 
0  2 


30 

0  5 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION.  PERCENT 

50       70       90       95 


99 

4  .8 


MAX 
13 


ARITH 
MEAN 
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ONTARIO 

MINISTRY 

OF   THE 

ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT 

BRANCH 

POLLUTANT 

-  CARBON 

MONOXIDE 

UNITS  -  PARTS 

PER 

MILLION 

STATION  - 

471 

UNIVERSITY 

WINDSOR  OAMST 

MO 

12008 

MONTH  JAN    71 

I 
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DAY 
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2 

3 
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6 
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8 

9 
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13 
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Z 

4 

5 

3 

2  ' 

6 

8 

9 

10 

11 

10 

1  1 

26 

7 

6 

4 

5 

5 

8 

1  4 

13 

B 

8 

9 

7 

7 

7     6 

6 

7 

1 1 
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2            2 
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2 
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3 
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4     4 
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PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  CARBON  MONOXIDE  UNITS  -  PARTS  PER  MILLION 

STATION  -  471  UNIVERSITY  WINDSOR  OAMST     NO  12008  MONTH  FEB    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

6 

6 

S 

4 

5 

6 

6 

5 
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4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 
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4 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

9 

9 

8 

5 

4 

5 

s 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

6 

7 

5 

5 

4 

5 

4 

I 

5 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

S 

e 

6 

4 

4 

J 

4 

5 

5 

6 

5 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

5 
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4 

4 

4 
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2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

13 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

14 
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3 

3 

4 
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5 
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5 
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2 

17 
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1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

7 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

18 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

19 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

5 

a 

8 

7 

5 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

S 

5 

5 

4 

20 

5 

5 

S 

5 

5 

6 

6 

S 
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7 

7 

7 

7 

B 

8 

8 

7 

6 

S 

5 

5 

5 

6 

21 

5 

5 
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4 

4 

4 

6 

5 

5 

5 

4 

s 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

22 

4 

4 

3 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
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MAXIMUM  READING 
17 
10 
13 
12 
16 
IB 

as 

14 
19 
31 

16 

8 

31 


ONTARIO   MINISTRY 
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ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
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7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

e 

7 

7 
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5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

27 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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5 

5 
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S 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 
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28 
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S 
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3 

4 

4 

5 

6 

6 

4 

29 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

30 

3 

2 

1 

1 
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1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  CARBON  MONOXIDE 
STATION  -  6  7  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001 


ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PAHTS  PER  MILLION 
MONTH  OCT    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

I 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

7 

6 

5 

s 

5 

5 

6 

5 

7 

5 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

6 

7 

6 

6 

6 

e 

S 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

p 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

3 
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2 

2 

2 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

7 

5 

5 

4 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

6 

6 

7 

4 

10 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

4 

a 

3 

8 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

5 

1  1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

s 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

S 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12 

5 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

E 
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8 

4 
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3 
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5 

13 
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3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

14 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

15 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

5 

5 

5 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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16 
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0 
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2 
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2 
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17 
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1 

1 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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1 
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21 
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2 

2 
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22 

8 

a 
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5 
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1  1 

15 
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5 
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5 
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7 
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5 

5 

4 
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9 

1  0 

7 

23 

10 

9 
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4 
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6 
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6 
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6 

5 
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4 

4 

5 

7 

9 

9 

6 

24 

e 

12 

10 

8 

5 

5 

10 

18 

1 1 

6 

9 

9 

8 

6 

6 

8 

8 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

4 

7 

25 

5 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

a 

9 

8 

5 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

6 
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6 

26 
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2 

2 

2 

5 

a 

7 

5 

5 

5 

5 

4 
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2 

1 
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3 

27 
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0 

0 

0 

0 
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0 

0 
1 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

2 

2 

2 

29 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

30 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

1 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

31 

1 

1 

1: 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

MEAN 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

PERCE>TAGE    OF    DATA    VALID 


61 


ONTARIO      MINISTRY       OF       THE       ENVIRONMENT    -    AIR      MANAGEMENT       BRANCH 


POLLUTANT 

STATION    - 

HOUR 

1 

2 

DAY 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

4 

1 

1 

5 

1 

1 

e 

2 

2 

7 

2 

1 

8 

1 

1 

9 

0 

0 

10 

0 

0 

11 

0 

0 

12 

S   ft  if  Si         ftj  S 

13 

1 

0 

14 

1 

1 

15 

3 

2 

18 

0 

0 

17 

0 

0 

18 

1 

1 

1  9 

0 

0 

20 

4 

3 

21 

0 

0 

22 

1 

1 

23 

1 

1 

24 

3 

3 

25 

2 

2 

26 

2 

1 

27 

2 

2 

28 

7 

6 

29 

2 

1 

30 

1 

1 

-    CARBON    MONOXIDE 
67    COLLEGE    ST    TORONTO    OAMST 
3  4  5  6  7  8 


UNITS    -     PARTS    PER    MILLION 
MONTH    NOV  73 

13         14  15  16  17         18 


4  4 

3    .-,  »  a  s 

3  2 
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0 
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13 
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14 
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2 
2 


PERCENTAGE    OF    DATA    VALID 


ONTARIO       MINISTRY      OF       THE       ENVIRONMENT     -    AIR      MANAGEMENT      BRANCH 
POLLUTANT    -    CARBON    MONOXIDE  UNITS     -    PARTS    PER    MILLION 

STATION     -    67    COLLEGE    ST    TORONTO   OAMST  NO    31001  MONTH    DEC  73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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12 

13 
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2 
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3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

EAN 

2 

2 

1 
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1 

1 

1 

f 
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3 

3 

3 

3 
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2 
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2 

PERCENTAGE    OF    DATA    VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF  THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY   SUMMARY  Of   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31 001 

POLLUTANT  -  CARBON  MONOXIDE  UNITS  -  PARTS  PER  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

JAN 

31 

4 

FEB 

28 

4 

MAR 

29 

4 

APR 

26 

3 

MAY 

25 

3 

JUN 

28 

4 

JUL 

31 

a 

AUG 

31 

4 

SEP 

30 

3 

OCT 

31 

3 

NOV 

30 

2 

□EC 

31 

2 

YEAR 

351 

3 

24 -HOUR  MAXIMUM 


MAXIMUM  READING 
11 
14 
12 
9 
10 
14 
9 
12 

a 

IB 

14 

7 

18 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  CARBON  MONOXIDE 
STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST 

00  TO  01    02  TO  03    04  TO  08 


JAN 

4  7 

FEB 

39 

MAR 

64 

APR 

88 

MAY 

64 

JUN 

47 

JUL 

29 

AUG 

3 

SEP 

100 

OCT 

125 

NOV 

308 

DEC 

221 

YEAR 

1155 

233 
32S 
162 
370 
224 
249 
382 
260 
386 
330 
312 
425 
3681 


417 

288 

404 

154 

205 

344 

331 

462 

221 

269 

BO 

96 

3270 


OF   THE 

73 

NO  31001 
09  TO  13 
12 

7 
15 

1 

2 
13 

2 
18 

1 
18 

1 

0 
90 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
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PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


HOUR 
DAY 
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19 
SO 
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31 

MEAN 


POLLUTANT  -  CARBON  MONOXIDE 
STATION  -  ELMCREST  ROAD   ETOBICOKE 

1     2     3     4     5     6     7 


10 
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NO  35003 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOFI   1973 
STATION  -  ELMCREST  ROAD.  ETOBICOKE         NO  35003 
POLLUTANT  -  CARBON  MONOXIDE  UNITS  -  PARTS  PER  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID 

DATA 

AVERAGE  CONC 

JAN 

29 
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FEB 

23 
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22 
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MAY 

24 
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J  UN 

DATy 

YEAR 

122 
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24 -HOUR  MAXIMUM 
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4 
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MAXIMUM  READING 
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8 
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10 


DATA  MISSING 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT   -  CARBON  MONOXIDE 
STATION  -  ELMCREST  ROAD.  ETOBICOKE 

00  TO  01     02  TO  03    04  TO  08 


JAN 

FEB 

MAR 
APR 
MAY 
J  UN 
YEAR 


287 
193 
280 
158 
197 


197 
184 
179 
199 
311 
DATA  MISSING 
1070 


157 
73 
66 
66 
39 


OF   THE 

73 

NO  35003 
09  TO  13 
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2 
0 
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2 


ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  MILLION 


14  TO  30 
0 
0 
0 
0 
0 


31  &OVER 
0 
0 
0 
0 
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TOTAL 
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452 
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443 
549 

2615 


FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 


MIN 
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0  7 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION,  PERCENT 
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2' 

19 

1  6 

18 

1  7 

IB 

21 

17 

22 

20 

24 

36 

38 

41 

38 

36 

37 

35 

37 

37 

34 

35 

35 

35 

36 

29 

22 

37 

31 

31 

33 

33 

36 

35 

37 

42 

39 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

39 

37 

37 

39 

38 

38 

41 

41 

37 

23 

45 

41 

47 

47 

51 

55 

64 

58 

49 

47 

45 

37 

41 

39 

38 

40 

43 

38 

39 

41 

43 

43 

43 

46 

45 

24 

51 

55 

59 

55 

62 

51 

53 

56 

61 

50 

50 

51 

51 

49 

48 

47 

51 

52 

52 

51 

53 

52 

51 

51 

52 

25 

49 

47 

47 

49 

51 

50 

50 

51 

51 

51 

61 

47 

46 

44 

43 

44 

49 

47 

49 

51 

53 

54 

54 

53 

49 

26 

49 

49 

48 

48 

8  ft  a  a 

a  a  o  o 

a  a  b  a 

a  >ft  8 

a  a  a  a 

a  a  a 

ft  a  a 

■■  a  a 

■■  a  a 

a  a  a 

a  a  a  a 

ft  a  ft  ft 

a  *  *  a 

a  ft  ft 

a  a  a  a 

27 

DATA 

MISSING 

28 

DATA 

MISSING 

29 

DATA 

MISSING 

30 

DATA 

MISSING 

31 

DATA 

MISSING  ■ 

MEAN 

27 

27 

2T 

26 

25 

25 

27 

28 

27 

27 

26 

25 

25 

24 

24 

24 

26 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

28 

26 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


HOUR 
DAY 

1 


7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
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12    13    14    15    16    17  18    19 


DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 

DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 


16 

1  3 

15 

21 

28 

29 

27 

31 

33 

16 

13 

14 

1  5 

14 

13 

1  2 

1  1 

12 

13 

1  1 

1  3 

13 

1  3 

1  2 

1  3 

13 

13 

12 

1  1 

12 

12 

1  2 

11 

1  1 

10 

10 

10 

10 

9  " 

■  ■  a 

*  ' 

a  a 

19 

19 

1  6 

15 

14 

l  4 

15 

15 

14 

17 

1  6 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

21 

16 

1  7 

18 

19 

21 

19 

1  7 

15 

1  5 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

1  7 

17 

1  7 

17 

1  7 

22 

28 

33 

25 

19 

18 

1  7 

1  7 

16 

17 

19 

17 

15 

2 

1  1 

11 

11 

17 

1 

11 

10 

10 

1  1 

5 

15 

14 

14 

7 

1  s 

1  5 

1  7 

1  7 

1 

21 

18 

1  7 

19 

19 


DATA 

MISSING  • 

DATA 

MISSING  • 

ft  a 

--aft 

ft  ft  a 

a    a 

a  . 

18 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

17 

1  7 

16 

16 

1  B 

18 

17 

17 

a  a  ft 

1  7 

1  7 

1  7 

16 

15 

15 

16 

17 

1  7 

17 

17 

1  ? 

18 

18 

16 

17 

17 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

18 

17 

1  5 

15 

16 

16 

ie 

18 

21 

19 

18 

18 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

16 

16 

1  5 

15 

1  5 

15 

1  7 

'5 

1  5 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

15 

l  5 

15 

15 

1  5 

15 

15 

1  5 

15 

14 

13 

13 

15 

16 

16 

13 

14 

13 

1  1 

1  1 

1  1 

12 

12 

1 1 

11 

i  1 

1  1 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

1-4 

1  4 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

1  7 

20 

17 

17 

17 

15 

1  4 

14 

1  4 

13 

15 

15 

1  5 

14 

14 

14 

15 

14 

15 

15 

14 

13 

15 

15 

15 

15 

15 

l  4 

15 

14 

1  5 

1  4 

1  5 

15 

15 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

1  5 

15 

16 

16 

1  7 

18 

1  7 

1  7 

IB 

19 

18 

17 

1  7 

1  7 

16 

15 

15 

16 

•6 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

16 
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HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 
10 

1  1 
12 
13 
14 

1  5 
16 
17 
18 
19 
20 


23 
24 
25 

2  6 
27 
28 
29 

3D 

31 
MEAN 


1 

2 

3 

4 

16 
15 

16 

15 
15 

1  4 

14 

.  * 

...  . 

.„.. 

.  .  <. 

18 
29 

16 
27 

16 
25 

1  7 
38 

25 
19 
17 
26 
29 
1B 
15 
26 
19 
19 

23 
47 
23 
25 
20 
24 
19 
15 


21 
20 
17 
25 

17 
15 
30 
19 
19 

25 
39 
23 
25 
20 
21 
19 
15 
18 
22 


19 
17 
23 


31 

19 
19 

23 
25 
22 
25 
20 
21 
19 
15 
23 
23 

25 

21 


19 
16 
37 
19 
20 

25 
27 
22 
25 
23 
20 
19 
15 
21 
25 


16 
14 


1  S  19 

17    17 
23    20 


1  7 
17 
34 
19 
20 

33 
25 
21 
24 
25 
20 
19 
1  7 
23 
23 


20 

17 

1  5 
1  9 
39 
20 

19 

35 
27 
21 
25 
20 
21 
19 
19 
25 
22 


I  7 
15 


21 

16 
21 

17 

21 
37 

21 
20 

33 
29 

21 
25 
21 
20 
19 
22 
22 
37 


1  7 

1.6 


18 
24 


19 
17 
25 


19 
29 
22 
19 

35 
28 
22 
27 
25 
19 
17 
21 
22 
27 


NO  12008 

9    10 


1  7 
15 


20 
17 
17 
23 


22 
20 
19 

28 
31 
23 

23 
25 
17 
19 
20 
25 


16 
14 


17 
16 


17 
23 
18 
15 
17 
20 
19 
18 

23 
29 
21 

24 

19 
27 

18 
19 
21 
25 

29 

20 
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12    13    14 


19 
18 

1  7 


21 

19 
18 
23 
18 
15 
17 
20 


21 
33 
20 
23 
19 
23 
17 
19 
23 
25 

29 

20 


1  6 

14 


17    15    14 

14    14    13 

DATA  MISSING  - 

17  17    17 

18  18    18 

DATA  MISSING  - 

DATA  MISSING  - 

DATA  MISSING  - 

20    17    17 


21 
19 
18 
22 
18 
15 
17 
21 
17 
19 

21 
29 
19 
23 
19 
21 
17 
19 
23 
26 

29 

20 


21 
19 
19 
21 
17 
16 
18 
21 
17 
19 

20 
25 
20 

23 
19 
23 
18 
19 
22 
25 

23 

20 


20 
19 
19 
21 

17 
17 
17 
22 
1  7 
19 

21 
21 
1  9 
25 
1  9 
23 
17 
18 
22 
23 

22 

19 


21 

18 
19 
21 
16 
17 
17 
20 
17 
19 

21 
21 
19 
23 
1B 
22 
17 
18 
20 
25 

23 

19 


16 

15 
14 

17 
18 


19 
21 
16 
1  7 
17 
19 
17 
19 

21 
24 
21 
23 
19 
21 
17 
19 
21 
27 

23 

19 


16 
16 


1  7 
18 


21 
18 
1  9 
21 
1  7 
17 
19 
1  9 
17 
19 

20 
23 

21 
21 
20 
20 
17 
21 
20 
29 

21 

19 


18 
15 


17 
17 


19 

21 
17 
15 
19 


20 
23 
21 
21 
19 
21 
1  7 
33 
21 
29 

21 

20 


■  7 
17 


21 

18 
19 
21 
19 


17 
19 

21 
23 
21 
23 
21 
23 
16 
39 
23 
26 

21 

21 


21 
19 
19 

21 
21 
15 
19 
18 
17 
21 

20 
21 
23 
22 
20 
24 
16 
31 
25 
25 


19 

23 


21 
19 
19 
23 
19 
15 
19 
19 
17 
26 


21 
24 

20 
20 
26 
16 
29 
21 
24 


22 


20 
25 


21 
19 
19 
27 
28 
15 
19 
23 
19 
30 

23 
23 
25 
20 
21 
22 
15 
26 
21 
23 


19 
23 


20 
33 
30 
15 
19 
20 


30 
23 
26 
20 
23 
22 
15 
21 
21 
23 


21 
29 

21 
15 
20 
21 
19 
27 

39 
23 
25 
19 
23 
21 
15 
20 
22 
23 


16 

!  5 


21 
19 
IS 
23 
20 
1  6 
18 
24 
18 
21 

25 
27 
22 
23 
21 
22 
17 
21 
22 
25 
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HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

.' 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14          15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

21 

23 

28 

23 

23 

25 

26 

27 

25 

23 

21 

1  9 

19 

19          16 

17 

19 

19 

19 

19 

19 

21 

23 

23 

22 

2 

24 

25 

27 

28 

27 

23 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

19          18 

17 

18 

18 

19 

19 

21 

1  9 

18 

I  8 

21 

3 

19 

19 

19 

19 

19 

1  9 

21 

20 

21 

19 

19 

18 

18 

18          18 

18 

20 

19 

1  7 

*  w  » 

"" 

«  *  3 

i*.  :;,   V        S 

f   ft   0 

19 

4 

- 

DATA 

MISSING     - 

5. 

- 

DATA 

MISSING    ■ 

6 

:.  o  »  * 

v  *   *    W 

W    ft    0 

■■ 

»  9  -, 

■  -  * 

*  :.  « 

,  ^ 

*  s  * 

'  s  >M' 

-  a  tf 

21 

23 

21 

22 

29 

37 

32 

35 

33 

S  ft  *   c 

7 

29 

24 

28 

21 

20 

23 

23 

27 

25 

22 

18 

1  7 

16 

17          17 

17 

17 

17 

23 

23 

28 

27 

23 

24 

22 

8 

22 

19 

21 

18 

23 

22 

21 

21 

18 

15 

15 

15 

15 

15          16 

1  G 

1  5 

15 

16 

18 

19 

17 

17 

18 

18 

9 

16 

17 

18 

1  7 

21 

1  9 

18 

18 

17 

18 

19 

19 

16 

17          18 

17 

1  7 

17 

17 

19 

22 

25 

25 

33 

19 

10 

30 

23 

25 

33 

37 

37 

27 

27 

24 

23 

22 

23 

21 

19          18 

17 

1  7 

17 

17 

18 

25 

21 

22 

21 

24 

1  1 

23 

20 

25 

24 

27 

27 

24 

28 

22 

23 

23 

21 

20 

18          19 

21 

20 

19 

20 

24 

21 

23 

21 

23 

22 

12 

25 

23 

20 

19 

24 

21 

22 

25 

22 

23 

22 

21 

20 

20          21 

20 

18 

17 

19 

19 

17 

23 

30 

27 

22 

13 

21 

18 

18 

17 

1  7 

18 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21         19 

20 

20 

20 

20 

22 

23 

22 

23 

25 

20 

14 

25 

23 

25 

33 

47 

63 

43 

37 

25 

25 

29 

24 

23 

23         21 

25 

21 

20 

21 

21 

25 

27 

21 

31 

28 

15 

27 

27 

25 

23 

24 

27 

29 

25 

21 

21 

20 

21 

21 

21          21 

21 

19 

19 

19 

19 

20 

1  9 

19 

19 

22 

16 

19 

21 

21 

23 

28 

23 

23 

22 

23 

26 

23 

22 

21 

1  9          21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

22 

1  7 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

21 

19 

1  9 

19           19 

19 

20 

20 

21 

21 

20 

19 

20 

21 

20 

18 

23 

22 

21 

21 

23 

30 

29 

30 

26 

27 

24 

21 

23 

21          19 

23 

20 

21 

19 

22 

21 

23 

23 

21 

23 

19 

21 

20 

20 

21 

2  1 

23 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

21          21 

21 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

19 

21 

21 

2  1 

23 

22 

25 

22 

21 

21 

21 

21 

21          2i 

22 

21 

21 

22 

21 

27 

33 

51 

79 

26 

21 

65 

37 

33 

37 

51 

30 

33 

38 

32 

29 

25 

23 

22 

22          23 

22 

21 

20 

20 

21 

22 

26 

34 

33 

30 

22 

37 

33 

29 

31 

32 

28 

27 

25 

24 

23 

25 

21 

21 

20          20 

21 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

23 

23 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

25 

25 

25 

24 

23 

21 

21 

22 

21 

23         21 

21 

21. 

21 

22 

23 

27 

25 

21 

21 

23 

24 

21 

21 

27 

28 

20 

25 

22 

21 

21 

22 

22 

22 

21 

21          21 

21 

21 

22 

21 

22 

22 

22 

23 

21 

22 

25 

21 

23 

27 

25 

25 

25 

24 

25 

25 

22 

28 

24 

25 

25         25 

22 

17 

1  6 

16 

16 

17 

1  7 

18 

19 

22 

26 

18 

17 

17 

17 

1  7 

29 

19 

21 

30 

35 

35 

27 

19         17 

19 

1fl 

21 

23 

17 

14 

15 

17 

1  7 

21 

27 

17 

16 

1  7 

17 

16 

17 

17 

19 

30 

17 

17 

16 

15 

15          16 

16 

15 

16 

17 

17 

14 

14 

14 

1  4 

17 

28 

13 

13 

1  5 

16 

1  5 

14 

16 

1  7 

23 

22 

19 

17 

23 

25          1  7 

1  5 

14 

16 

17 

1  7 

16 

1  6 

18 

1  7 

17 

29 

15 

15 

13 

1  3 

1  3 

13 

15 

1  5 

15 

15 

18 

16 

16 

18          18 

1  7 

1  7 

1  8 

17 

19 

18 

20 

23 

25 

17 

30 

24 

23 

22 

23 

25 

29 

29 

23 

19 

18 

17 

18 

1  7 

16          16 

1  6 

16 

15 

17 

17 

18 

21 

21 

27 

20 

20 


25 
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HOUR 
DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

31 

35 

36 

31 

26 

25 

22 

19 

17 

17 

1  7 

1  7 

17 

17 

16 

15 

17 

16 

16 

17 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

21 

2 

18 

19 

22 

22 

25 

27 

35 

31 

26 

22 

20 

20 

19 

18 

18 

1  7 

17 

17 

19 

21 

22 

20 

19 

23 

22 

3 

23 

21 

19 

19 

20 

24 

23 

27 

25 

29 

27 

28 

23 

22 

21 

22 

23 

23 

26 

29 

28 

48 

50 

34 

26 

i 

32 

33 

39 

4  1 

25 

23 

22 

26 

24 

21 

21 

19 

19 

19 

19 

19 

1  9 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

23 

s 

19 

21 

29 

31 

32 

31 

28 

25 

16 

15 

13 

15 

15 

1  4 

13 

15 

13 

13 

13 

13 

1  7 

24 

23 

27 

20 

6 

37 

41 

29 

29 

31 

31 

32 

30 

23 

19 

19 

19 

19 

19 

17 

17 

1  5 

15 

15 

1  7 

22 

18 

19 

24 

23 

7 

28 

23 

23 

25 

23 

31 

26 

25 

23 

20 

17 

16 

16 

1  5 

15 

15 

15 

15 

17 

1  7 

37 

36 

2  7 

26 

22 

8 

23 

28 

29 

23 

27 

22 

23 

21 

19 

19 

18 

17 

17 

17 

17 

1  7 

1  6 

16 

17 

21 

25 

28 

22 

22 

21 

9 

21 

21 

20 

1  8 

1  7 

19 

20 

20 

22 

26 

26 

25 

24 

27 

25 

23 

22 

21 

20 

21 

24 

21 

21 

21 

22 

10 

21 

20 

20 

21 

25 

23 

26 

29 

26 

23 

22 

21 

23 

24 

22 

22 

21 

21 

21 

20 

18 

17 

18 

1B 

22 

11 

18 

16 

18 

18 

1  7 

18 

20 

21 

21 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

17 

1  5 

1  5 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

18 

12 

25 

23 

21 

25 

20 

23 

27 

25 

28 

25 

23 

17 

1  7 

1  5 

1  4 

15 

13 

1  3 

13 

16 

16 

1  7 

15 

1  6 

19 

13 

13 

11 

13 

1  7 

16 

20 

23 

24 

18 

16 

16 

17 

1  7 

16 

l  5 

15 

14 

15 

16 

15 

1  4 

14 

13 

15 

16 

14 

13 
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20 

21 

22 

22 

24 

25 

25 

24 

25 

25 

23 

23 

23 

23 

24 

25 

28 

29 

23 

40 

35 

25 

27 

31 

25 

27 

26 

23 

23 

25 

27 

29 

30 

30 

29 

27 

27 

28 

29 

27 

29 

30 

41 

29 

30 

33 

33 

33 

35 

58 

59 

69 

71 

50 

39 

20 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

14 

19 

22 

24 

20 

17 

19 

30 

17 

27 

34 

47 

63 

40 

52 

68 

70 

42 

42 

26 

16 

1  3 

1  1 

1  1 

1  1 

1  5 

21 

21 

17 

19 

19 

19 

30 

18 

18 

18 

1  7 

21 

27 

27 

31 

23 

19 

1  7 

16 

15 

1  4 

1  5 

12 

10 

1  1 

12 

12 

13 

12 

15 

13 

•  7 

11 

10 

10 

9 

9 

1  1 

12 

13 

15 

13 

1  5 

15 

15 

1  3 

15 

1  5 

13 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

1  4 

16 

16 

1  7 

14 

14 

15 

16 

18 

1  9 

17 

19 

17 

16 

17 

20 

21 

21 

19 

20 

17 

22 

29 

33 

30 

30 

26 

29 

31 

22 

18 

17 

19 

16 

15 

15 

15 

15 

1  4 

13 

13 

12 

12 

1  1 

1  1 

20 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

10 

1  1 

12 

13 

14 

14 

15 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

14 

15 

15 

15 

15 

13 

15 

15 

1  7 

14 

14 

15 

15 

1  5 

1  7 

18 

1  8 

17 

15 

15 

15 

1  5 

16 

15 

15 

14 

15 

15 

15 

14 

1  5 

1  4 

14 

14 

13 

13 

13 

15 

16 

1  7 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

1  7 

17 

18 

1  7 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

13 

12 

13 

13 

13 

15 

17 

15 

13 

15 

15 

15 

1  5 

16 

19 

1  6 

13 

12 

12 

12 

13 

1 1 

14 

18 

19 

18 

1  9 

20 

21 

23 

26 

24 

19 

19 

16 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

1  7 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  471  UNIVERSITY  WINDSOR  OAMST     NO  1200B 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  NOV    73 


HOUR 
DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

10 

1  1 

11 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

13 

13 

13 

13 

16 

17 

17 

17 

18 

1  7 

19 

18 

19 

17 

17 

15 

1  5 

15 

2 

15 

15 

19 

17 

15 

14 

17 

21 

21 

1  7 

17 

18 

22 

22 

21 

23 

24 

20 

1  7 

15 

15 

15 

15 

15 

18 

3 

17 
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16 

15 
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16 
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19 

19 

19 

17 

16 

16 

17 

16 

15 

1  4 

13 

1  3 

14 

15 

*  a  a  a 

6 

13 

13 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

12 

13 

15 

17 

21 

22 

22 

21 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

19 

20 

20 

17 

7 

19 

17 

17 

18 

20 

25 

30 

35 

39 

27 

25 

23 

23 

21 

19 

18 

17 

17 

19 

19 

18 

16 

16 

15 

21 

8 

1  4 

i  4 

14 

1  4 

14 

1  5 

14 

15 

1  7 

16 

15 

15 

16 

1  7 

17 

17 

1  7 

16 

16 

15 

15 

14 

14 

14 

15 

9 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

15 

1  7 

18 

1  9 

19 

19 

21 

21 

20 

16 

17 

17 

16 

16 

16 

10 

16 

16 

15 

1  5 

15 

14 

15 

IS 

15 

16 

18 

18 

19 

18 

17 

17 

18 

22 

32 

25 

29 

27 

23 

24 

19 

1  1 

22 

32 

31 

27 

21 

22 

17 

15 

13 

13 

14 

14 

13 

13 

13 

1  4 

15 

15 

15 

14 

1* 

15 

17 

16 

17 

12 

17 

17 

17 

17 

14 

13 

1  6 

16 

1  7 

17 

17 

16 

16 

17 

15 

15 

15 

17 

1  7 

16 

15 

15 

15 

15 

16 

13 

15 

16 

16 

1  7 

15 

15 

16 

17 

19 

1  7 

17 

19 

22 

22 

25 

23 

25 

21 

19 

IB 

19 

20 

21 

19 

14 

19 

19 

19 

19 

18 

24 

25 

29 

31 

35 

32 

30 

30 

30 

30 

31 

35 

39 

33 

33 

24 

21 

18 

19 

27 

1  5 

23 

21 

19 

16 

15 

15 

1  7 

20 

22 

20 

21 

21 

22 

25 

32 

33 

32 

31 

29 

27 

21 

19 

18 

19 

22 

1  6 

17 

17 

16 

16 

a  a  a  -   i 

>  B  6  8 

*  "  "  " 

•  "  -  - 
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21 

21 

21 

22 

22 

21 

20 

20 

21 

20 

21 

23 

21 

21 

21 

20 

17 

22 

20 

20 

21 

19 

21 

23 

21 

23 

22 

23 

22 

22 

21 

21 

19 

19 

22 

24 

23 

24 

19 

1  7 

18 

21 

18 

17 

1  5 

16 

16 

17 

16 

16 

15 

13 

15 

16 

15 

16 

20 

18 

17 

21 

19 

25 

31 
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35 
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28 

27 

26 

27 

25 

27 

25 

23 

23 

23 

23 

25 

26 

26 

25 

23 

25 

25 

24 

25 

25 

29 

33 

40 

68 

53 

45 

49 

40 

34 

3! 

30 

27 

25 

23 

23 

20 

23 

21 

19 

32 

24 

18 

1  7 

17 

17 

17 

17 

17 

1  7 

1  7 

19 

19 

22 

22 

21 

23 

14 

12 

13 

13 

13 

15 

1  5 

15 

15 

17 

26 

16 

16 

15 
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15 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

13 

15 

15 

14 

14 
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14 

14 

15 

14 

13 

13 

13 

14 

14 

IS 

15 
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14 

1  5 

15 

1  7 
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19 

17 

15 

15 
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15 

17 

19 

17 

16 

16 

16 

15 

1  7 

17 

16 

27 

17 
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17 

17 

1  7 
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19 

25 

25 

22 

20 

20 

20 

19 

20 

23 

22 

21 

25 

24 

15 

14 

13 

20 

28 

14 

14 

14 

1  3 

1  1 

1  1 

9 

11 

1  1 

12 

1  3 

13 

1  1 

1  1 

11 

11 

1 1 

11 

1  1 

9 

9 

9 

9 

9 

1  1 

29 

9 

9 
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14 
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13 

13 
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9 

9 

7 
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7 
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7 
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15 

1  5 

1  7 

13 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


31 
MEAN 


POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION  -  471  UNIVERSITY  WINDSOR  OAMST     NO  12008 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  DEC    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

16 

15 

14 

1  3 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

13 

1  5 

l  9 

IS 

18 

17 

16 

16 

17 

15 

1  5 

13 

13 

13 

14 

2 

12 

13 

13 

1  1 

1  1 

10 

10 

1  1 

1  1 

1  1 

13 

14 

15 

16 

15 

1  4 

15 

15 

15 

16 

l  5 

15 

15 

17 

13 

3 

19 

23 

19 

1  7 

16 

20 

25 

21 

24 

21 

22 

23 

24 

23 

22 

22 

20 

21 

24 

25 

25 

23 

1  9 

22 

4 

21 

23 

20 

21 

20 

19 

19 

23 

27 

29 

28 

25 

24 

27 

25 

19 

19 

16 

16 

16 

15 

16 

15 

15 

21 

5 

14 

1  5 

17 

16 

15 

1  5 

16 

15 

1  7 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

12 

13 

1  3 

15 

6 

13 

13 

13 

1  3 

14 

14 

14 

15 

15 

1  7 

16 

16 

1  7 

19 

19 

19 

21 

20 

19 

19 

20 

21 

20 

21 

1  7 

7 

21 

19 

20 

21 

21 

23 

23 

23 

25 

27 

28 

26 

29 

31 

29 

28 

31 

31 

29 

28 

27 

28 

27 

25 

26 

8 

24 

23 

22 

21 

21 

21 

21 

28 

25 

23 

23 

21 

21 

22 

23 

24 

23 

25 

24 

25 

25 

25 

26 

27 

23 

9 

26 

2  7 

27 

24 

24 

24 

31 

33 

33 

31 

26 

25 

25 

25 

27 

29 

25 

23 

22 

23 

24 

23 

22 

21 

26 

10 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

23 

20 

19 
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1  5 

15 

1  5 
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1? 
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30 
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21 
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21 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

22 

24 

21 

20 

18 

17 
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16 

19 

14 

15 
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1  5 

16 

1  7 

17 

17 

18 

19 

19 

20 

23 

23 

21 

19 

17 

1  5 

15 

15 

13 

13 

1  3 

11 

11 

1  7 

15 

1  1 

1  1 

10 

9 

9 

10 

10 

1 1 

11 

12 

13 

15 

15 

1  6 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

12 

1  1 

1  1 

1  1 

12 

16 

1 1 

9 

10 

9 

9 

11 

1  1 

1 1 

12 

12 

12 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

12 

17 

1  2 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

15 

1  7 

16 

1  7 

16 

19 

21 

21 
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18 

17 

16 

1  5 

13 

14 

16 

18 

13 

13 

15 

15 

15 

15 

17 

19 

21 

25 

'-■  °  *   * 

0  ,. 

46 

43 

41 

37 

36 

36 

35 

35 

27 

19 

33 

31 

29 

29 

30 

31 

32 

30 

29 

31 

16 

16 

16 

17 

17 

1  8 

17 

16 

15 

14 

1  5 

15 

14 

22 

20 

14 

13 

13 

1  3 

13 

15 

16 

19 

21 

20 

17 

17 

17 

16 

17 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

13 

13 

1  3 

15 

21 

13 

1  3 

13 

13 

13 

15 

15 

16 

1  7 

21 

tg  .» 

a  „  ,;,  „   ,  , 

„„  . 

►j>  u  , 

> «,»  * 

saaa 

o  a  a  « 

=  0  *  a    , 

*  a  a  a 

a  a  *  a 
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DATA 

MISSING 

23 

DATA 

MISSING 

24 

DATA 

MISSING 

25 

DATA 

MISSING 

26 

DATA 

MISSING 

27 

DATA 

MISSING 

28 

DATA 

MISSING 

29 

DATA 

MISSING 

30 

- 

DATA 

MISSING 

DATA  MISSING  - 
19    19    20    19 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   OATA   FOR   19  73 


STATION  - 

471  UNIVERSI" 

"Y  V 

(INDSOfl  OAMST 

NO  1 2008 

POLLUTANT 

TOTAL  HYDROCARBONS 

MONTH 

DAYS 

OF 

VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24-HOUR  MAXIMUM 

JAN 

31 

29 

42 

FEB 

27 

17 

27 

MAR 

25 

26 

52 

APR 

15 

16 

21 

MAY 

27 

21 

27 

JUN 

23 

22 

30 

JUL 

30 

20 

27 

AUG 

28 

19 

29 

SEP 

26 

17 

28 

OCT 

25 

19 

30 

NOV 

28 

19 

32 

DEC 

21 

18 

27 

YEAR 

31  1 

20 

52 

UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

MAXIMUM  READING 
66 
33 
64 
36 
47 
79 
50 
80 
71 
71 
68 
46 

ao 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  471  UNIVERSITY  WINDSOR  OAMST 

00  TO  10    11  TO  19    20  TO  30 


JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


0 

42 

3 

7 

0 

0 

0 

• 

44 

34 

28 

1  1 

170 


3  8 


73 
401 
190 
298 
280 
235 
407 
428 
426 
385 
385 
302 

1  0 


379 
1  75 
206 

28 
289 
383 
238 
146 

69 

108 

1  62 

148 

2331 


OF   THE 
73 

NO  12O08 
31  TO  60 

250 
17 

143 
6 
26 
30 
£1 
39 
28 
39 
42 
21 

692 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


61  TO  90 
5 
0 
1 

0 
0 
3 
0 
4 
2 
8 
1 
0 
24 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


140    141 -200 

2014OVER 

TOTAL 

0 

0 

0 

707 

0 

0 

0 

635 

0 

0 

0 

543 

0 

0 

0 

339 

0 

0 

0 

595 

0 

0 

0 

651 

0 

0 

0 

696 

0 

0 

0 

618 

0 

0 

0 

569 

0 

0 

0 

574 

0 

0 

0 

618 

0 

0 

0 

482 

o 

0 

0 

7027 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 


MIN 
5 


30 

15  3 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION.  PERCENT 

50       70       90       95 


98 

43  9 


99 

50  7 


MAX 
80 


ARITH 
MEAN 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  VICTORIA  ST  SARNIA  OAMST         NO  14049 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  ■  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  JAN    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

J 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

1  1 

1  2 

13 

14 

15 

1  6 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

19 

1  9 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

.  e  •  > 

»».,  o 

><.« 

388  3 
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...3 

3  ... 

3,3. 

3333 

33  3. 

.333 

3  3  3 

333- 

2 

*  9  *  3 

"'  "  " 

■  •  ** 

■  * '  e 

0  *  *  • 

*  "  °  * 

•  »  *  ■ 

3  0  8  0 

"  °  "  ° 

25 

25 

25 

25 

26 

27 

27 

26 

29 

27 

29 

37 

3  3  3  3 

.  J  3  3 

3.33 

3  3.,. 

3 

"  *  *  P 

33.3 

'  *  *  * 

<■  »  * 

*  *  *  * 

8  0  0  1 

r  a  8  b 

°  °  •  " 

o  o  «  3 

2  8 

26 

23 

22 

22 

23 

24 

23 

23 

20 

19 

21 

21 

21 

22 

4 

23 

28 

18 

1  7 

18 

19 

19 

21 

20 

23 

29 

2B 

2B 

30 

30 

29 

30 

29 

29 

27 

27 

27 

27 

25 

s 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

28 

29 

30 

29 

29 

29 

32 

32 

33 

33 

31 

31 

30 

30 

30 

29 

30 

29 

6 

26 

28 

2B 

26 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

29 

28 

28 

28 

29 

28 

28 

29 

7 

26 

28 

28 

26 

28 

26 

28 

28 

29 

30 

29 

30 

28 

28 

28 

27 

26 

26 

28 

29 

26 

28 

27 

30 

28 

8 

28 

28 

32 

28 

28 

31 

31 

31 

34 

32 

34 

32 

32 

33 

32 

32 

34 

33 

32 
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11 

14 

15 

15 

15 

20 

9 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

13 

14 

14 

15 

14 

14 

14 

14 

12 

11 

10 

1  1 

10 

1  1 

13 

10 

13 

17 

28 

4  9 

23 

30 

4  6 

39 

34 

23 

17 

23 

23 

18 

18 

18 

17 

17 

14 

13 

13 

14 

14 

14 

22 

11 

13 

1  3 

13 

1  4 

1  3 

13 

1  3 

14 

14 

15 

15 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

14 

14 

14 

15 

17 

23 

15 

12 

31 

25 

1  8 

1  8 

19 

19 

19 

22 

25 

26 

29 

29 

31 

30 

32 

29 

29 

28 

27 

28 

29 

28 

27 

26 

13 

35 

36 

39 

45 

32 

29 

29 

33 

3  3 
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ft  ■>  ft 

>  ft  ■  ft 
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14 
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15 

1  6 

_ 

DATA 
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*  ft  ft   ft 

* 

■  ,>    t. 

i  s  *  « 

17 

17 

16 

16 

1  6 

17 

1  7 

17 

17 

1  5 

16 

17 

18 

18 

21 

17 

23 

31 

30 

25 

23 

25 

25 

28 

23 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

21 

19 

19 

19 

21 

21 

22 

23 

18 

25 

35 

71 

61 

33 

30 

49 

34 

34 

34 

26 

24 

25 

23 

22 

23 

2  4 

21 

22 

21 

22 

26 

26 

31 

1  9 

39 

28 

25 

34 

36 

69 

36 

56 

59 

31 

28 

30 

25 

23 

23 

25 

23 

25 

24 

33 

42 

41 

34 

37 

34 

20 

4  1 

26 

21 

21 

22 

18 

1  7 

17 

17 

18 

19 

21 

23 

22 

21 

20 

21 

23 

19 

19 

21 

18 

19 

18 

21 

21 

18 

18 

17 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

Hi 

17 

17 

16 

1  7 

19 

1  7 

17 

19 

17 

22 

1  7 

20 

23 

23 

21 

18 

18 

18 

18 

17 

17 

18 

18 

1  7 

17 

is 

16 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

20 

19 

23 

1  8 

17 

16 

1  6 

16 

1  7 

18 

20 

21 

21 

21 

2  0 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

20 

21 

19 

19 

19 

24 

1  5 

17 

17 

24 

18 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

18 

19 

19 

19 

1  9 

20 

19 

19 

18 

19 

19 

21 

21 

20 

21 

19 

25 

20 

26 

28 

24 

37 

30 

30 

31 

23 

23 

22 

23 

22 

-fl 

22 

20 

32 

35 

1  8 

41 

32 

23 

21 

18 

,26 

26 

16 

17 

18 

22 

27 

29 

23 

27 

21 

24 

23 

■%  W  ft 

ft  ft  ft 

•>  ft  ft 

p  ft  ft  ft 

a  a  *  ft. 

ft  ft  a  ft 

27 

,  , :i   n  ft       o 

s  a  a  ft 

-  -*  *  * 

21 

20 

17 

17 

1  7 

1G 

14 

13 

14 

1  3 

14 

1  6 

18 

18 

22 

28 

25 

18 

13 

1  3 

13 

1  3 

28 

17 

21 

14 

1.4 

14 

14 

13 

14 

16 

14 

13 

13 

14 

14 

13 

13 

13 

1  5 

29 

12 

13 

12 

1  2 

12 

1  2 

1  2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1  1 

12 

13 

1  3 

13 

1  3 

13 

15 

27 

27 

29 

14 

30 

20 

25 

30 

23 

22 

15 

15 

17 

30 

31 

27 

20 

1  7 

18 

15 

16 

1  7 

17 

16 

17 

13 

17 

15 

16 

20 

31 

1  7 

16 

16 

15 

16 

39 

24 

22' 

23 

18 

1  9 

1  7 

15 

1  7 

18 

1  7 

1  9 

17 

16 

14 

16 

16 

18 

14 

18 

MEAN 

23 

22 

23 

25 

2  3 

25 

24 

25 

23 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

16 

19 

20 

22 

22 

22 

21 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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DAY 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 


12 
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18 
19 
20 
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22 
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24 
25 
26 
27 
28 
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30 
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1  3 

1  1 

10 

1  0 

1  1 

1  2 

13 

1  1 

1  1 

15 

1  5 

22 

22 

26 

19 

2  6 

1  7 

16 

14 

13 

13 

1  4 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

1  7 

14 

1  4 

13 

13 

13 

1  5 

15 

1  8 

19 

16 

17 

15 

14 

16 

17 

1  7 

14 

1  4 

13 

13 

15 

13 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

1  2 

1  5 

16 

15. 

17 

18 

1  7 

1  7 

18 

18 

18 

17 

16 

1  6 

19 

18 

22 

30 

16 

40 

33 

22 

23 

26 

1  6 

l  5 

15 

15 

15 

14 

14 

1  5 

1  1 

13 

1.4 

13 

13 

10 

1  1 

12 

14 

18 

ft  ft  ft 

1  7 

DATA 

MISSING 

DATA 

MISSING     - 

DATA 

MISSING     - 

ft  ft 

ft  ft  a 

..  :■ 

<.  ■  ■. 

25 

26 

24 

21 

21 

21 

19 

1  7 

18 

25 

27 

18 

2B 

28 

35    " 

*  w  « 

30 

1  B 

13 

16 

42 

30 

18 

17 

29 

30 

47 

23 

22 

22 

19 

17 

1  5 

14 

22 

34 

43 

48 

34 

22 

26 

19 

1  5 

17 

l  9 

42 

48 

42 

22 

25 

25 

30 

27 

33 

25 

21 

22 

27 

29 

25 

26 

22 

27 

23 

43 

49 

41 

48 

26 

26 

26 

23 

26 

23 

21 

21 

20 

23 

28 

21 

22 

20 

27 

30 

30 

27 

23 

2S 

23 

1  9 

19 

21 

21 

19 

21 

20 

•9 

1  7 

1  7 

1  7 

1  6 

17 

1  7 

17 

1  7 

16 

17 

18 

19 

24 

23 

30 

19 

42 

69 

67 

37 

53 

55 

51 

45 

42 

29 

24 

22 

21 

21 

21 

21 

19 

18 

1  B 

2  0 

2  3 

27 

45 

52 

35 

61 

49 

33 

26 

30 

29 

35 

30 

26 

23 

20 

20 

20 

19 

19 

2  0 

1  9 

19 

18 

19 

2  0 

18 

18 

18 

25 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

19 

1  9 

21 

21 

22 

21 

22 

23 

23 

22 

21 

21 

21 

22 

21 

21 

27 

20 

26 

23 

23 

26 

24 

27 

26 

26 

26 

27 

30 

26 

27 

29 

34 

33 

31 

27 

30 

33 

26 

30 

32 

30 

28 

29 

25 

25 

22 

21 

21 

23 

23 

26 

29 

25 

22 

21 

21 

25 

24 

23 

22 

21 

21 

24 

24 

26 

23 

24 

38 

34 

25 

2  2 

2  2 

" ; 

24 

25 

22 

21 

20 

21 

21 

20 

1  9 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

21 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

21 

26 

26 

22 

22 

1  9 

18 

1  8 

18 

18 

18 

18. 

1  8 

18 

1  9 

21 

25 

29 

25 

25 

21 

35 

44 

41 

20 

18 

1  9 

18 

1  9 

21 

21 

20 

18 

18 

18 

1,8 

19 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

16 

16 

17 

16 

21 

16 

1  5 

1  7 

i  7 

15 

1  4 

1  7 

1  4 

1  6 

1  7 

17 

1  7 

17 

18 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

17 

15 

15 

15 

14 

16 

17 

16 

16 

18 

18 

20 

■  fi 

18 

l  7 

16 

15 

16 

1  7 

1  7 

18 

18 

1  9 

18 

18 

19 

24 

26 

27 

23 

19 

23 

23 

54 

60 

91 

96 

61 

71 

33 

23 

23 

23 

21 

22 

20 

21 

19 

21 

19 

20 

20 

20 

19 

35 

18 

18 

19 

1  9 

18 

!  8 

18 

l  9 

24 

22 

22 

24 

23 

22 

21 

20 

23 

28 

25 

38 

40 

23 

46 

39 

31 

29 

31 

28 

30 

28 

24 

26 

25 

27 

25 

24 

25 

24 

23 

21 

21 

22 

22 

44 

22 

22 

27 

31 

33 

47 

46 

35 

29 

50 

37 

23 

23 

25 

23 

22 

22 

21 

23 

25 

31 

38 

25 

23 

24 

25 

46 

30 

54 

43 

43 

32 

33 

26 

26 

23 

23 

24 

25 

26 

26 

26 

25 

26 

27 

24 

27 

27 

27 

27 

26 

25 

29 

25 

25 

25 

23 

23 

23 

23 

25 

25 

23 

23 

27 

26 

27 

28 

28 

27 

26 

29 

31 

41 

35 

31 

31 

27 

30 

31 

31 

30 

29 

2  7 

27 

29 

36 

27 

27 

27 

28 

28 

29 

3  0 

31 

33 

34 

35 

34 

34 

51 

42 

32 

45 

37 

36 

37 

35 

34 

38 

34 

31 

29 

30 

30 

32 

29 

34 

25 

26 

25 

45 

31 

37 

52 

36 

25 

34 

22 

1  e 

16 

15 

22 

24 

42 

48 

43 

25 

21 

22 

27 

31 

27 

27 

24 

25 

27 

30 

31 

31 

29 

23 

27 

29 

28 

27 

25 

29 

27 

27 

26 

24 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

24 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS 


UNITS  •  PARTS  PER  TEN  MILLION 


STATION  • 

VICTORIA 

ST  SARNIA 

OAMST 

NO 

14049 

MONTH  SEP 

73 

HOUH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 
1 

12 

21 

22 

33 

25 

27 

25 

4  3 

47 

23 

22 

25 

23 

23 

21 

21 

19 

18 

27 

43 

38 

53 

34 

38 

29 

2 

31 

41 

31 

58 

39 

33 

30 

25 

21 

18 

17 

15 

15 

1  7 

'8 

1  9 

20 

22 

35 

35 

35 

31 

47 

53 

29 

3 

BO 

61 

44 

27 

21 

35 

54 

58 

39 

23 

18 

16 

17 

18 

18 

19 

21 

20 

20 

20 

21 

34 

40 

22 

30 

4 

19 

18 

19 

39 

21 

27 

30 

29 

43 

36 

27 

23 

27 

24 

24 

26 

25 

27 

31 

34 

26 

26 

35 

47 

26 

5 

27 

25 

20 

20 

39 

57 

53 

27 

20 

17 

16 

21 

22 

24 

28 

31 

21 

17 

17 

18 

20 

1  B 

18 

1  7 

25 

6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

15 

15 

14 

14 

14 

16 

17 

1  7 

1  7 

17 

16 

17 

IB 

19 

1  7 

16 

16 

16 

7 

1  7 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

19 

20 

21 

22 

22 

19 

17 

IB 

21 

25 

1B 

17 

15 

17 

S 

1  7 

1  4 

'4 

14 

14 

13 

13 

12 

15 

14 

13 

13 

14 

14 

'  4 

1  3 

14 

'  4 

13 

13 

13 

I  3 

IB 

20 

1  4 

9 

20 

15 

15 

15 

21 

1>J 

14 

14 

13 

1  1 

1  1 

1 1 

13 

13 

'  3 

1  2 

1  1 

10 

10 

12 

13 

14 

13 

15 

14 

10 

16 

17 

186 

309 

199 

53 

50 

65 

44 

31 

17 

15 

15 

15 

15 

14 

15 

15 

12 

12 

14 

13 

■3 

12 

49 

11 

14 

1  4 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

13 

12 

12 

1  1 

13 

13 

19 

1  7 

1  4 

15 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

14 

M 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

20 

18 

19 

18 

18 

21 

20 

20 

21 

19 

1  7 

17 

19 

21 

18 

17 

18 

•8 

13 

19 

19 

18 

19 

23 

21 

22 

22 

19 

19 

20 

18 

23 

22 

25 

23 

22 

21 

22 

23 

22 

22 

21 

19 

21 

i  a 

22 

22 

20 

19 

IB 

18 

18 

21 

21 

22 

18 

18 

18 

18 

1  7 

1  7 

18 

16 

16 

15 

i  5 

15 

15 

1  7 

18 

15 

30 

29 

22 

23 

21 

21 

18 

16 

17 

18 

20 

16 

18 

17 

18 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

16 

15 

1  5 

19 

16 

17 

1  5 

'5 

1  5 

15 

15 

17 

16 

15 

14 

13 

14 

16 

16 

1  7 

16 

16 

17 

16 

16 

16 

1  5 

15 

18 

16 

17 

21 

1  6 

16 

15 

16 

19 

18 

17 

17 

1  7 

17 

1  7 

26 

22 

19 

17 

16 

15 

16 

17 

15 

1  4 

14 

13 

17 

18 

18 

1  7 

17 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

1  7 

20 

20 

20 

19 

19 

1  7 

18 

22 

47 

45 

46 

67 

24 

19 

29 

27 

25 

23 

29 

25 

25 

45 

42 

24 

24 

19 

21 

19 

21 

20 

20 

18 

17 

18 

19 

21 

20 

20 

24 

20 

22 

22 

19 

19 

17 

17 

17 

18 

21 

19 

18 

18 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

18 

18 

21 

19 

20 

21 

21 

23 

25 

25 

22 

23 

25 

28 

33 

27 

22 

19 

22 

22 

21 

21 

21 

24 

22 

22 

23 

21 

18 

20 

23 

22 

22 

20 

23 

21 

21 

23 

25 

3  4 

33 

41 

38 

26 

24 

22 

21 

21 

19 

18 

19 

20 

22 

19 

21 

20 

24 

."3 

23 

23 

23 

23 

42 

36 

29 

38 

31 

21 

18 

1  7 

19 

18 

18 

1  8 

18 

19 

19 

18 

19 

18 

18 

18 

23 

24 

23 

22 

41 

41 

40 

39 

42 

44 

33 

19 

15 

1  5 

15 

14 

13 

1  4 

14 

15 

16 

18 

18 

15 

15 

15 

23 

25 

15 

1  4 

'3 

16 

1  7 

1  6 

16 

1  7 

16 

15 

16 

16 

16 

1  7 

17 

1  6 

18 

1  7 

15 

15 

14 

13 

15 

1  7 

16 

26 

15 

16 

17 

16 

16 

17 

20 

18 

18 

21 

22 

19 

18 

19 

20 

19 

20 

19 

1B 

22 

22 

1  8 

18 

17 

19 

27 

19 

19 

22 

25 

32 

35 

42 

50 

35 

29 

26 

24 

3  *  * 

?  f  * 

"  *  ■ 

" 

8 

2  9 

13 

12 

13 

1  4 

14 

15 

15 

19 

18 

17 

17 

18 

19 

18 

18 

1  9 

23 

22 

26 

25 

23 

30 

23 

20 

19 

29 

18 

17 

18 

16 

15 

14 

15 

I  H 

23 

18 

18 

19 

19 

1  7 

17 

1  4 

15 

13 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

16 

30 

14 

16 

16 

1  4 

14 

17 

1  7 

1  7 

1  5 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

15 

i  7 

1  7 

1  7 

18 

21 

24 

23 

1  7 

15 

15 

17 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  VICTORIA  ST  SARNIA  OAMST 


MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS    PARTS  PER  TEN  MILLION 
NO  14049  MONTH  OCT    73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 

1 

16 

15 

15 

15 

13 

1  :i 

18 

2  0 

I  B 

1  1 

1  4 

14 

15 

17 

15 

15 

15 

15 

14 

15 

14 

1  4 

15 

2 

14 

14 

17 

1  7 

16 

16 

1  7 

27 

22 

23 

21 

21 

19 

20 

18 

19 

19 

15 

19 

25 

2  8 

27 

30 

20 

3 

33 

31 

22 

22 

21 

20 

21 

23 

23 

21 

20 

18 

21 

18 

15 

17 

1  7 

18 

21 

25 

25 

26 

34 

50 

23 

4 

65 

61 

49 

29 

38 

28 

27 

28 

31 

29 

23 

28 

25 

26 

26 

23 

19 

18 

20 

20 

17 

18 

15 

29 

5 

15 

I  4 

14 

1  5 

15 

1  6 

1  7 

18 

18 

13 

13 

1  5 

19 

22 

26 

30 

31 

39 

52 

69 

77 

62 

57 

29 

6 

37 

33 

32 

31 

no 

4  1 

33 

129 

98 

66 

46 

28 

26 

32 

35 

36 

34 

34 

38 

41 

43 

72 

50 

55 

48 

7 

42 

42 

38 

3  4 

3  4 

34 

32 

35 

34 

33 

31 

29 

30 

31 

31 

33 

35 

39 

39 

4  2 

42 

41 

38 

38 

36 

6 

35 

34 

32 

31 

3  0 

30 

28 

29 

27 

26 

26 

26 

26 

29 

31 

36 

4  f 

42 

44 

46 

45 

50 

70 

65 

37 

9 

39 

36 

33 

31 

30 

26 

25 

27 

46 

1  7 

21 

26 

27 

25 

25 

23 

21 

31 

34 

38 

25 

22 

2  9 

10 

25 

5  8 

66 

35 

52 

27 

35 

23 

24 

22 

29 

33 

38 

37 

33 

31 

28 

30 

26 

29 

33 

29 

26 

34 

11 

29 

23 

24 

23 

22 

23 

25 

25 

23 

27 

34 

35 

30 

29 

26 

3  0 

26 

30 

27 

26 

25 

22 

23 

26 

12 

27 

25 

24 

23 

27 

29 

29 

29 

26 

37 

36 

39 

39 

37 

31 

34 

42 

41 

29 

28 

28 

25 

25 

25 

31 

13 

39 

38 

411 

40 

37 

30 

32 

34 

30 

30 

33 

33 

35 

36 

34 

22 

23 

19 

18 

I  8 

1  7 

17 

1  7 

1  8 

29 

l  4 

16 

1  8 

19 

1  8 

1  7 

1  5 

16 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

18 

1  7 

17 

16 

17 

19 

19 

19 

19 

19 

1  7 

15 

18 

1  9 

18 

20 

21 

20 

20 

19 

20 

35 

21 

23 

34 

29 

29 

29 

24 

19 

18 

1  8 

23 

16 

15 

19 

17 

1  5 

15 

1  B 

'8 

18 

18 

1  B 

18 

14 

15 

1  4 

1  4 

15 

14 

13 

13 

12 

1  6 

1  5 

14 

13 

15 

17 

16 

13 

13 

1  6 

15 

13 

14 

14 

1  7 

13 

1  4 

1  5 

13 

13 

1  7 

18 

1  S 

19 

18 

1  7 

IS 

17 

18 

15 

18 

1  4 

1  5 

24 

20 

25 

1  8 

15 

15 

19 

20 

20 

18 

18 

18 

1  5 

18 

19 

1  7 

17 

17 

15 

1  5 

18 

26 

1  8 

19 

23 

14 

16 

1  6 

20 

19 

26 

58 

56 

25 

23 

26 

23 

27 

31 

40 

42 

39 

32 

31 

30 

30 

29 

20 

23 

17 

15 

1  7 

13 

1  5 

17 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

1  5 

15 

16 

1  4 

16 

1  7 

17 

15 

1  5 

17 

18 

17 

16 

16 

21 

22 

35 

35 

33 

37 

53 

55 

42 

29 

20 

25 

25 

19 

22 

22 

20 

1  7 

1  7 

19 

26 

47 

59 

34 

46 

32 

22 

34 

37 

43 

41 

43 

78 

54 

59 

76 

125 

79 

39 

30 

29 

26 

26 

26 

27 

35 

40 

57 

8  3 

49 

3  8 

49 

2  3 

43 

32 

59 

43 

3  9 

45 

58 

60 

27 

35 

42 

39 

52 

44 

47 

66 

4P 

24 

67 

42 

35 

22 

23 

29 

89 

37 

43 

31 

22 

25 

22 

22 

21 

21 

18 

25 

21 

22 

31 

31 

19 

31 

25 

21 

2  2 

23 

22 

21 

21 

23 

22 

25 

26 

29 

27 

25 

25 

24 

* 

.. « * « 

26 

18 

19 

19 

20 

22 

21 

20 

22 

19 

20 

23 

22 

16 

20 

17 

*  *  *  * 

27 

22 

21 

23 

21 

22 

21 

25 

39 

48 

29 

24 

1  7 

18 

17 

18 

18 

1  7 

18 

15 

15 

22 

18 

26 

18 

22 

28 

18 

18 

19 

1  7 

16 

17 

1  7 

17 

18 

17 

1  7 

1  7 

18 

19 

18 

19 

19 

21 

20 

20 

17 

15 

15 

13 

18 

2  3 

25 

1  5 

1  6 

18 

20 

IS 

17 

15 

16 

16 

1  7 

•  e 

1  7 

1  7 

18 

19 

21 

19 

17 

16 

1  7 

18 

18 

18 

18 

30 

17 

1  5 

1  5 

1  7 

IB 

1  7 

17 

18 

19 

19 

20 

18 

19 

21 

18 

19 

21 

19 

19 

19 

19 

17 

17 

1  5 

18 

31 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


97 


ONTARIO   MINISTRY   OF  THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY   SUMMARY  OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  VICTORIA  ST  SARNIA  OAMST         NO  14049 

POLLUTANT    TOTAL  HYOROCARBONS  UNITS  •  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

23 

32 

54 

FEB 

27 

18 

29 

MAH 

29 

19 

32 

APR 

30 

18 

31 

MAY 

28 

20 

27 

JUN 

2  6 

m 

34 

JUL 

27 

21 

34 

AUG 

28 

24 

35 

SEP 

30 

22 

49 

OCT 

31 

26 

49 

NOV 

28 

26 

'•0 

DEC 

27 

26 

42 

YEAR 

334 

23 

54 

MAXIMUM  READING 

64 

86 

67 

58 

60 

90 

71 

9  6 
309 
129 

67 

53 
309 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION    VICTORIA  ST  SARNIA  OAMST 

00  TO  10    11  TO  19    20  TO  30 


JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


0 

12 

14 

S 

0 

0 

12 

3 

2 

0 

35 

0 

86 


10 
462 
424 
51  1 
403 
261 
328 
220 
428 
283 
1  74 
56 
3560 


217 
129 
201 
99 
193 
250 
181 
324 
202 
236 
242 
41  3 
2687 


OF   THE 
73 

NO  14049 
31  TO  60 

193 
17 
26 
35 
37 
92 
66 

102 
69 

161 

164 

93 

1055 


ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


61  TO  90 
2 


0 

42 


140    141-200 

201&OVER 

TOTAL 

0 

0 

0 

422 

0 

0 

0 

622 

0 

0 

0 

666 

0 

0 

0 

653 

0 

0 

0 

633 

0 

0 

0 

608 

0 

0 

0 

591 

2 

0 

0 

656 

0 

2 

1 

707 

3 

0 

0 

701 

0 

0 

0 

617 

0 

0 

0 

562 

5 

2 

1 

7438 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 


M1N 
1 


10 
13  5 


30 
16  4 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION   PERCENT 

50       70       90       95 


24  0 


33  5 


9E 
50  7 


99 
57  5 


AHITH 
MAX      MEAN 

309      22  6 


99 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

a 

9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 

ia 

19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

MEAN 


ONTARIO   MINISTRY   OF   TH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION    -    KING/ RECTORY    LONDON    FAIR  NO    15001 

1  2  3  4  5  6  I  8  910 


!   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS    PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  JAN    7  3 

11    12    13    14    15    16    17    18    19 


18 

16 
25 
17 

16 
15 
16 
21 
19 
15 

18 
19 
21 
21 
20 
20 
18 
23 


20 
19 
19 
18 
23 
59 
29 
19 
17 
21 

21 

21 


18 
17 
25 
16 
16 
15 
16 
23 
17 
15 

1  7 
16 
21 
20 
21 
19 


19 
19 
19 
17 
21 
54 
27 
19 


17 
17 
25 
16 


15 
17 

21 
17 

15 

17 
17 
20 
19 
20 
19 


21 
39 
27 
19 


19 
19 


'  / 
1  7 
25 
15 
1  6 
1  5 
1  7 


17 
15 


1  7 
19 
19 
22 
19 


19 
i  7 
20 
33 
26 
1  9 
I  7 
21 

'9 

19 


1  7 
18 
23 
1  5 
15 
15 
1  7 


19 
21 
1  9 
18 
22 

19 

19 


25 
21 

17 
21 

19 

19 


21 
34 
26 
20 

18 
21 


'  ■ 
19 

21 

1  6 
15 
1  7 
1  7 


19 
20 
20 
19 
18 
23 

18 

19 


21 
39 
25 
20 


1  7 
20 
25 

16 
15 
17 
19 


20 
18 
19 
21 
21 
21 
24 


21 
18 
20 
18 
23 
47 
25 
20 
19 
22 


15 

21 
28 
17 
16 
15 
17 
19 


21 
23 
18 
19 
25 
21 
21 
24 


21 
20 
22 
18 
25 
86 
25 
20 
21 
23 

19 

23 


15 
20 
25 
i  9 
16 
15 
17 
18 
21 


20 
20 
19 
19 
25 
19 
21 
24 


19 
24 
21 
18 
25 
130 
25 
20 
21 
22 

19 

24 


16 
19 
21 

18 

16 
15 


19 
19 
19 
20 
30 
19 
21 
23 
22 
18 


21 
20 
18 
24 
63 
25 
20 
19 
21 

19 

21 


16 
18 


17 
15 
17 
16 
17 


19 
2  0 
20 
25 
19 
21 
25 
21 
17 


21 

19 
18 
23 
45 
25 
19 
19 
21 

19 

20 


16 

19 
37 
17 
16 
1  7 


19 
19 
22 
20 
2  3 
19 
22 
24 
21 
19 

18 
19 
19 
1  7 
22 
35 
23 
20 
19 
21 

19 

20 


16 
17 
19 
21 
17 
16 
1  6 
1  6 
1  6 


19 
19 
21 
20 
21 
19 
23 
23 
20 
19 

18 
19 
21 
1  7 
23 
29 
25 
20 
19 
21 

19 

20 


1  6 
16 
1  9 
18 
17 
16 
16 
17 
16 


19 
19 
22 
19 
21 
19 
23 
23 
20 
22 

19 
21 
21 
17 
23 
27 
23 
20 
20 
21 

19 

20 


16 
19 
18 
17 
17 
16 
17 
16 


19 
19 
23 
19 
20 
19 
24 
23 
19 
19 

20 
23 
20 
18 
23 
27 
23 
19 
19 
21 

19 

20 


20 
22 
38 
19 
ZO 
21 
28 
24 


19 
24 
21 
19 
25 
30 
29 
19 
28 
23 


23 
17 

21 

21 
25 
31 
20 
21 
19 
29 
23 
23 
19 

21 
23 
21 
20 
27 
30 
24 
1  9 
33 
23 


17 
18 
19 
17 
17 
17 
16 
20 
17 
23 

19 
26 
21 
21 
21 
19 
25 
25 
21 
20 


24 

19 
21 
31 
29 
21 
19 
23 
23 


17 
17 
19 

1  7 
1  7 
1  7 
17 
23 
17 
21 

19 
26 
20 
21 
22 
19 
28 
28 
21 
20 

19 
23 
19 
24 
39 
31 
21 
19 
21 
22 

20 

21 


17 
17 
17 
23 
17 
21 

19 

2-1 
21 
21 
22 
19 
23 

19 
2Q 

20 
20 
19 
28 
51 
33 
21 
19 
2  I 
21 

20 

21 


17 
21 

1  6 
17 
17 
17 
17 
20 
17 
21 

19 
23 
21 
20 
22 
19 
22 

19 
20 

19 
19 
19 

31 
51 
33 
20 
19 
21 
21 

20 

21 


16 
23 
23 
17 
16 
17 
19 
22 
17 
22 

21 
25 
21 
20 
23 
18 
30 


20 
22 
19 
35 
60 
30 
21 
13 
33 
21 

31 

23 


17 
25 
25 
1  7 
1  6 
17 
19 
21 
1  6 
22 

19 
24 
21 
20 
30 


17 

21 


32 

19 

29 
71 
30 
21 

17 
22 
21 


1  7 
19 
22 
18 
17 
16 
1  7 
19 
17 
18 

19 
21 
21 
20 
23 
19 
23 
24 


19 
21 
20 
20 
30 
43 
24 
19 
21 
21 


PERCENTAGE    OF    DATA    VALID 


HOUR 

DAY 

1 

3 
4 
5 
6 

7 


11 
12 
1  3 
14 
15 
1  6 
17 
18 


21. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


ONTARIO 
POLLUTANT    -    TOTAL    HYDROCARBONS 
STATION    -    KING/RECTORY    LONDON    FAIR 
1  2  3  15  6  7 


MINISTRY      OF       THE       ENVIRONMENT     -    AIR       MANAGEMENT      BRANCH 

UNITS    -     PARTS    PER    TEN    MILLION 
NO    15001  MONTH    FEB         73 

9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


21 
17 
18 
19 
24 
17 
21 
23 
17 
19 


18 

23 
19 
15 
17 
22 
17 
13 


21 
21 

22 
19 
19 
22 


20 

1  7 
18 

is 

23 
1  6 
21 
19 
16 
21 


23 
17 
1  5 
1  7 

20 
1  7 

19 

19 
16 
20 
21 
24 
19 
18 
23 


2  0 
17 


15 
20 


17 

21 


17 

21 


17 
19 
17 
18 

19 
16 
19 
21 

27 


20 
1  7 
1  7 
1  7 
1  7 
1  6 
1  9 


19 
1  7 
1  5 
I  7 
19 
1  7 
18 

19 

1  6 
20 
21 
34 
1  7 
18 
33 

19 


21 
17 
16 
1  7 


16 

1  5 
17 


18 
1  6 
1  5 
1  7 

19 

18 

15 
22 

19 
37 
17 


21 
17 
16 
17 
17 
15 
1  7 
16 
15 
1  7 


17 
16 
16 
15 
1  7 
18 
1  7 
19 

21 

15 
21 
17 
27 
18 
17 
33 


22 

1  6 
1  7 
18 
1  7 
15 
1  7 
1  5 
1  7 
19 


17 
15 


19 
19 

21 
17 
23 
17 
22 
19 


■  i. 
18 
16 
16 
19 
16 


22 
19 
16 
15 
1  7 


22 
1  7 
31 
1  7 
20 
21 


16 
17 
17 
17 
19 
16 
21 


17 
16 


23 

19 
44 
17 
19 
20 
18 
32 


23 
25 
16 
17 
17 
1  7 
19 
16 
19 
19 

18 
17 
22 
20 

17 

1  7 
1  7 
21 
25 

21 
18 
34 
1  7 
19 
21 
18 
29 


23 
24 

1  7 
I  7 


15 
20 


17 
20 
20 

1  7 
1  7 

21 
23 


27 
i  7 


i  7 
25 


19 
23 
1  7 
18 
17 
18 
19 
15 
59 


1  7 
1  7 
19 
20 
21 
1  7 
1  7 
18 
20 
22 


22 
1  7 
18 
20 
19 
21 


19 
23 
1  7 
'  7 
1  7 
19 
19 
15 
30 
1  7 

1  7 
1  7 
19 
20 
19 
1  7 
21 
1  7 
21 
23 

20 
1  8 

20 


19 
23 


19 
20 
15 
21 
20 

I  7 
17 
1  8 
20 
17 
16 
19 
17 
24 
23 

21 
19 
21 
19 
18 
19 
18 
23 

19 


20 
24 

19 
17 
18 
20 
20 
15 
18 


17 
17 
17 
19 
17 


21 
21 

22 

1  7 
21 
21 
18 
18 
19 
21 


22 

23 
19 
1fl 

1  7 
19 
21 
15 


17 
17 


1'7 
17 
19 
1  7 
21 
20 


23 
20 
16 
18 
19 
21 


23 
23 
19 
18 
1  7 
19 
23 
16 
20 
22 

17 
17 
19 


22 
19 


21 
22 
19 
18 
20 
21 


21 
21 
19 
18 
1  7 
19 
23 
1  7 
19 
22 


21 
19 
23 


25 
19 


21 
21 
19 
19 
19 
22 


19 
20 


19 
24 
17 
20 

1S 

18 
18 
21 
19 
17 
17 
23 
18 
22 
19 


21 
21 
18 
19 
19 
21 


19 
20 
18 
20 
19 
19 
25 
17 
20 
17 


1  9 
21 
21 

16 
17 

2  4 
1  9 
22 
18 


21 
21 
18 
24 
19 
22 


18 
20 
17 
19 
1B 
19 
23 


19 
21 
21 
16 
17 
21 
18 
21 
18 


21 
21 
18 
24 
20 
23 


18 
20 
17 
21 
17 
19 
23 


18 
21 
21 

16 
17 
19 
16 
19 
19 


21 
21 
17 
21 
20 
21 


18 
1  9 
20 
19 
19 
19 
29 


2  0 
2  0 
21 
16 
17 
23 
17 
23 
21 


23 
21 
17 
25 
20 
25 


18 
19 
19 
18 
1  7 
20 
29 
18 
19 
20 


23 
23 
21 
15 
17 
2  9 
18 
25 
21 


22 
21 
17 
23 
21 
34 


21 
20 
16 


21 

19 

17 
18 
20 

20 
1  7 
16 
21 
18 
20 
20 


23 
20 
21 
20 
19 
26 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


100 


ONTARIO   MINISTRY   OF   TH! 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  ■  KING  RECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001 


ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  MAR    73 


HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

21 

20 

20 

1  9 

19 

20 

20 

23 

25 

23 

22 

22 

22 

23 

22 

27 

... 

25 

25 

27 

28 

33 

40 

49 

25 

2 

SI 

45 

41 

40 

37 

34 

29 

32 

*  *  *  * 

30 

27 

25 

e  e  ft* 

ft  ft  ftft 

i  i  »  * 

o  *  ft  ft 

a  .  n 

ana* 

n  ft  .i  * 

i  i.  *  * 

*   «  *  * 

3 

ts 

23 

23 

23 

23 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

25 

26 

25 

24 

51 

31 

27 

27 

25 

26 

30 

31 

25 

4 

3  2 

35 

31 

27 

25 

25 

24 

23 

23 

23 

23 

21 

21 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

18 

1  7 

23 

5 

16 

1  6 

1  7 

1  7 

17 

18 

18 

1  8 

18 

18 

19 

20 

19 

20 

21 

21 

21 

22 

23 

23 

21 

21 

22 

20 

19 

6 

19 

19 

19 

19 

1  9 

21 

21 

21 

24 

23 

23 

25 

25 

26 

25 

25 

25 

25 

26 

28 

27 

25 

31 

23 

24 

7 

20 

13 

19 

19 

1  8 

19 

18 

18 

1  8 

18 

19 

22 

27 

28 

26 

24 

24 

26 

25 

35 

33 

29 

26 

23 

23 

1 

23 

21 

21 

21 

21 

21 

23 

25 

25 

23 

21 

22 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

23 

25 

29 

30 

30 

32 

24 

9 

2B 

26 

27 

26 

26 

25 

24 

26 

23 

21 

21 

21 

22 

23 

24 

23 

27 

22 

22 

19 

19 

19 

19 

19 

23 

10 

IB 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

18 

19 

21 

22 

25 

25 

25 

26 

28 

54 

35 

28 

25 

25 

23 

25 

35 

24 

1  1 

22 

21 

19 

18 

18 

1B 

■  '■■* 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

i  a 

17 

21 

40 

23 

20 

1  2 

20 

19 

19 

19 

*  *  '■■ 

a  .1  *  a 

1  ft  .. 

*  *  *  * 

*  •>  <■ 

20 

19 

19 

18 

18 

1  7 

18 

17 

1  7 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

13 

19 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

22 

23 

21 

20 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

14 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

20 

20 

21 

22 

22 

22 

23 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

25 

21 

21 

1  5 

19 

18 

17 

16 

18 

18 

19 

24 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

23 

23 

21 

16 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

22 

23 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

20 

22 

1  7 

20 

20 

21 

20 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

23 

22 

23 

23 

19 

19 

18 

18 

1  7 

17 

20 

18 

1  B 

16 

19 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

20 

21 

21 

20 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

19 

20 

19 

19 

1  9 

18 

1  7 

19 

20 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

23 

23 

24 

20 

20 

22 

23 

21 

21 

22 

23 

22 

23 

22 

21 

20 

21 

21 

21 

29 

26 

'■  " 

21 

22 

21 

20 

20 

20 

21 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

24 

25 

23 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

23 

23 

23 

29 

24 

22 

22 

22 

21 

21 

2  1 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

2t 

23 

23 

23 

23 

23 

21 

23 

25 

2  5 

25 

25 

24 

23 

24 

24 

24 

24 

29 

29 

28 

27 

27 

27 

26 

25 

26 

28 

31 

30 

30 

32 

27 

24 

36 

42 

46 

58 

63 

66 

69 

61 

51 

41 

33 

29 

30 

31 

29 

26 

37 

31 

28 

29 

31 

31 

30 

29 

40 

25 

27 

26 

26 

27 

25 

25 

24 

24 

25 

25 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

24 

25 

23 

23 

23 

23 

24 

26 

23 

23 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

23 

27 

25 

25 

27 

25 

23 

22 

22 

23 

21 

22 

23 

23 

22 

23 

22 

22 

23 

24 

25 

25 

24 

24 

23 

23 

23 

28 

23 

23 

23 

23 

25 

25 

25 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

29 

31 

31 

30 

30 

30 

36 

33 

27 

29 

29 

29 

26 

25 

26 

26 

27 

28 

28 

27 

27 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

28 

35 

35 

33 

30 

29 

29 

30 

28 

26 

25 

25 

26 

27 

27 

33 

29 

37 

29 

28 

27 

27 

30 

29 

34 

23 

23 

22 

21 

21 

19 

19 

26 

31 

19 

18 

IB 

18 

18 

IS 

18 

18 

1  6 

18 

18 

18 

21 

23 

21 

21 

37 

23 

20 

20 

19 

1  9 

25 

19 

20 

MEAN 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

26 

24 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

23 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  KING/RECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001  MONTH  APR    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

1  7 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

1  5 

15 

15 

15 

16 

1  6 

15 

1  5 

15 

2 

15 

1  5 

16 

16 

16 

16 

17 

1  7 

17 

1  7 

1  8 

18 

19 

1  8 

19 

19 

1  9 

19 

19 

22 

21 

24 

23 

22 

18 

3 

19 

1  7 

17 

17 

17 

16 

16 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

17 

17 

20 

29 

29 

23 

21 

20 

19 

1  7 

19 

18 

19 

a 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

1  7 

17 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

18 

IB 

16 

18 

21 

21 

21 

21 

19 

19 

5 

16 

16 

16 

15 

15 

1  5 

15 

18 

16 

16 

16 

16 

21 

23 

19 

20 

21 

19 

19 

25 

23 

22 

21 

19 

18 

6 

18 

1  7 

17 

16 

16 

16 

16 

1  S 

19 

18 

17 

17 

17 

1  8 

19 

18 

18 

18 

18 

21 

25 

38 

31 

28 

20 

I 

25 

24 

21 

19 

1  7 

17 

16 

1  6 

16 

16 

16 

1  6 

19 

1  9 

17 

18 

23 

19 

17 

19 

16 

1  7 

18 

19 

18 

15 

15 

14 

1  4 

14 

15 

15 

14 

Id 

1  4 

14 

1  3 

14 

14 

16 

1  7 

1  6 

1  5 

15 

15 

16 

16 

16 

15 

15 

9 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

15 

30 

21 

16 

10 

17 

1  7 

17 

16 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

17 

17 

15 

14 

1  5 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

15 

16 

1  1 

1  5 

15 

15 

15 

1  5 

15 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

17 

17 

19 

19 

21 

26 

23 

17 

12 

20 

19 

19 

19 

19 

21 

23 

21 

1  9 

17 

15 

1  5 

15 

1  5 

1  5 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

13 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

1  7 

1  7 

17 

17 

1  7 

15 

15 

1  5 

15 

16 

1  7 

17 

1  7 

17 

19 

19 

21 

1  7 

14 

28 

3  5 

36 

29 

27 

25 

26 

24 

20 

• 

■-.  * 

■  *  =  ft 

*  ft  ft 

15 

- 

DATA 

MISSING  ■ 

16 

••*  • 

o  .  ■ 

"  •  ■ 

e  "  * 

i-  -  ■ 

5  ft  ft 

ft  •  ft 

«  - 

■  b  * 

e  ,  r. 

19 

19 

18 

19 

19 

18 

17 

18 

16 

17 

21 

18 

*  *  -  « 

17 

1  7 

1  6 

16 

'  6 

16 

1  6 

17 

18 

1  - 

17 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

19 

19 

16 

20 

21 

25 

21 

20 

18 

18 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

18 

18 

19 

21 

21 

23 

23 

2  3 

23 

25 

23 

21 

19 

23 

21 

21 

20 

20 

21 

20 

19 

19 

I  8 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

1B 

19 

20 

20 

18 

18 

18 

1  B 

18 

18 

18 

1  7 

1  7 

16 

19 

20 

1  9 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

23 

22 

22 

23 

22 

20 

21 

22 

25 

27 

26 

25 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

25 

26 

26 

25 

25 

29 

26 

25 

23 

23 

23 

29 

23 

25 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

21 

21 

19 

1  9 

1  9 

19 

19 

19 

20 

21 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

23 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

21 

22 

19 

19 

19 

1  9 

20 

20 

20 

21 

21 

22 

24 

23 

23 

23 

23 

21 

24 

21 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

18 

1  8 

19 

19 

19 

21 

22 

22 

18 

25 

21 

21 

21 

22 

23 

21 

19 

18 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

17 

15 

1  4 

15 

1  5 

15 

19 

1  7 

17 

20 

20 

18 

26 

17 

15 

15 

16 

16 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

1  6 

16 

15 

16 

14 

27 

13 

16 

1  7 

17 

1  6 

15 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

12 

12 

12 

14 

28 

11 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

12 

1  2 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

12 

29 

1  3 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

1  2 

12 

12 

12 

12 

13 

1  3 

13 

1  2 

12 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

16 

13 

30 

16 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

1  5 

15 

15 

14 

15 

16 

16 

15 

15 

16 

1  7 

21 

18 

17 

23 

25 

14 

16 

MEAN 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


101 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  KING'RECTORY  LONDON  FAIR 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  MAY    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 


5 
6 

7 

8 

9 

10 

1 
2 
3 


7 

8 

9 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


MEAN 


1  7 
15 
16 
21 
17 
17 
17 
19 

21 
19 
1  5 
1  5 
24 
13 
15 
15 
19 
22 

17 
21 
20 
19 

17 

14 
16 
15 
19 


13 
1  7 


13 
1  3 

17 
1  5 
15 
21 
19 
16 
17 
1  8 

21 
1  7 
1  5 
"  5 
25 
14 
13 
15 
20 
20 

19 
20 
20 

19 

17 
13 
16 

15 
1  7 


13 
13 
15 
14 
15 
20 
19 
17 


13 
15 
20 
19 

21 
19 
20 
19 
17 
13 
16 
15 
16 


1  3 
13 
15 
15 
14 
19 
19 
1  7 
17 


15 
15 
20 
1  4 
1  3 
1  5 
19 
1  7 

23 

1  7 
20 
19 
15 
1  3 
1  6 


13 

1  3 
1  5 
14 
14 
19 
19 
16 
16 
1  7 


15 

19 
1  4 
13 
15 
19 
17 

24 
19 
19 

i 

15 
13 
1  5 


16 
14 
15 
18 
19 
16 
16 


19 

1  .1 
15 
1  7 
19 

14 


24 
21 
16 
1  7 
15 
13 
15 
13 


1  1 
16 


15 
15 
1  7 
15 
15 
1  7 
18 
17 
17 
19 

17 
14 

15 

17 
19 
15 
14 
14 
1  7 
17 

23 
21 

17 
17 
15 
13 
15 
13 
16 


1  1 

16 


15 
1  7 
15 
14 
1  7 
1  7 
17 
18 
21 

1  7 
14 
15 
17 
16 
15 
14 
14 


21 
19 
17 
17 
15 
13 
14 
13 
19 


1  1 
16 


1  7 
15 
14 
17 
17 
17 
18 
19 

14 
14 
15 
17 
14 
14 
14 
14 
16 
17 

19 
19 
17 
15 
15 
13 
13 
13 
34 


17 
19 
17 
15 
14 
17 
17 
17 
18 
19 

13 
15 
1  5 
17 
13 
15 
14 
14 
15 
17 

17 
1  7 
16 
15 
15 
13 
13 
13 
20 


1 1 
16 


17 
17 
17 

14 
14 
15 
15 
13 
1  5 
14 
14 
1  5 
16 

15 
16 
15 
13 
15 
13 
13 
1  3 
17 


I 

15 


17 

17 
14 

15 
17 
17 
1  7 
1  7 

1  4 
14 
15 
13 
13 
15 
14 

14 
15 

15 
16 
15 
13 
15 
13 
13 
13 
15 


17 
17 
17 
16 
15 
1  6 
16 
17 
17 
17 

16 
15 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 


16 
17 
17 
18 
15 
15 
17 


17 
16 


1  7 
17 
1  7 
15 
15 
16 
15 
1  7 
1  7 
17 

15 
15 
14 
15 
14 
14 
15 
14 
15 
15 


1  7 
17 
16 
18 

15 
15 
17 


1  7 
16 


1  5 
17 
1  7 
18 

15 
15 
1  4 
1  5 
1  4 
15 
15 
14 
16 
15 

15 
17 

17 

17 
17 
17 
15 
15 
17 


17 
17 
15 
15 
15 
15 
17 
17 


1  6 
15 
14 
17 
15 
15 
17 


15 
17 
1  7 
16 
16 
17 
15 
15 
17 


2  0 
16 


1  5 
1  7 
19 
15 
15 
1  5 
15 
17 
17 
1  7 

15 
15 
14 
15 

15 

1  5 
1  7 
14 
16 

15 


15 
17 
1  5 
1  5 
1  7 


13 

1  7 
16 
15 
15 
16 
15 
17 


17 
T5 
14 
16 
16 
15 
15 
14 
17 
14 

15 
17 
16 
1  b 
15 
17 
15 
15 
17 


13 
17 
16 
15 
15 
16 
15 
17 
18 
18 


16 

15 

15 
15 

17 


15 
17 
1  7 
17 
15 
21 
15 
18 
1  7 


23 

17 


13 
17 
16 
16 
1  7 
16 
15 
16 
19 


19 
17 
14 
15 
16 
15 
15 
18 
19 
15 

17 
17 
17 
17 

15 


17 
20 


15 
17 
19 
16 
15 
17 


19 
17 
1  4 
17 
15 
15 
15 
18 
21 
15 

18 
17 
17 
17 
t5 
17 
13 
17 
17 
20 

21 

17 


16 
17 
21 
1  6 
19 
17 
1  9 
1  6 

23 
15 
1  4 
23 
15 
1  5 
16 
19 
23 
15 

19 
18 
17 
19 
16 
17 
13 
21 
15 
19 

27 

18 


16 
17 
21 
16 
19 


24 
15 
15 

16 
23 
31 


23 
18 
17 
17 
15 
24 
13 
21 
15 
19 

22 

18 


1  5 
1  7 
1  5 
1  7 
21 
16 
18 
1  7 


15 
14 
24 

15 
15 
15 
22 
25 
17 

21 
19 
16 
15 
14 
15 
13 
19 
14 


15 
16 
16 
15 
16 
1  7 
1  7 
1  7 
1  7 


16 
15 
15 
16 


18 

1  7 


16 
16 


1  5 

16 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT  ■  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  KING/RECTORY  LONDON  FAIR 


UNITS  ■  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  JUN    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 


23 

15 
23 
16 

21 
20 
21 


1  5 
21 
1  7 
20 
19 
20 


19 
15 
17 
17 

20 
19 
19 


19 
15 
1  7 
1  7 
20 


1  7 
15 
16 

17 

21 
21 
19 


21 

21 
19 


17 
15 


20 

21 
19 


15 
13 
19 
19 
2  0 
21 
20 


16 
12 
16 
19 
20 
21 
21 


21 
21 


1  7 
19 
15 
19 

21 
22 
23 


18 
1  9 
1  7 
19 
21 
22 
23 


19 
17 
19 
20 
21 
22 
25 


19 
19 
20 
20 
22 
23 
24 


19 
19 
21 
19 
22 
23 
24 


19 
19 
19 
19 
22 
23 
25 


17 
23 
19 
19 
25 
23 
29 


21 

19 
17 
21 
19 
19 
22 
23 
29 
27 


20 
22 
17 
22 
17 
19 
22 
23 
28 
27 


22 
25 
1  7 
25 
16 
19 
28 
26 
28 
28 


23 
33 
16 
23 
17 
22 
25 
23 
27 
28 


24 
23 
1  7 
19 
17 
21 
23 
21 
26 
26 


19 
20 
18 
17 
18 
19 
22 
22 
23 
27 


1  1 
12 
13 
14 
15 
16 

1  7 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

2  6 
27 
28 
29 
30 

MEAN 


25 

27 
13 
14 
37 
16 
17 
1  5 


21 
23 
31 
2  6 
22 
16 
15 
17 
18 
21 

21 


23 

27 
13 
16 
34 
14 
16 
15 


24 
21 
27 
25 
23 
17 
1  5 
1  7 
16 
23 


24 

26 

1  2 
1  7 
21 
13 
1  6 
1  5 
1  6 


26 
21 

25 
17 
15 
15 
16 
22 


24 

25 
1  1 
19 
19 
1  4 
15 
15 


16 

15 
15 
15 
25 


23 

25 


1  7 
l  3 


1  5 
1  6 


25 

19 


23 
25 

12 
28 
21 
13 
1  5 
17 
16 


23 
16 
26 
15 
1  5 
13 
15 
25 


27 
26 
1  1 
29 
21 
12 
15 


20 
16 
21 
16 
15 
13 
15 
25 


27 
26 

10 
19 
15 


17 
13 
1  5 
23 


26 
26 
10 
13 
13 
1 1 
12 
15 
17 


1  6 

1  6 
16 
14 
12 
15 
19 


27 
28 

9 
16 
12 

9 


•  1 
15 


27 
29 


15 
1  7 


18 
15 
18 
16 
14 
10 
13 


29 

21 
10 
12 


15 

15 


15 
16 
15 
14 
1  0 
13 


29 
23 
13 
13 


31 
22 

1  5 


14 
1  4 
1  7 
17 


31 
19 
15 
13 
2  0 
14 
13 
17 
18 


20 
1  7 
15 
18 
16 
15 
19 
20 


1  5 
13 


13 
15 


1  9 
17 
15 
19 
15 
13 
19 
21 


31 
19 
1  5 


15 
20 
16 
13 
19 
21 


31 
19 

14 

13 
18 
1  3 
1  3 
1  7 
17 


20 
17 
15 
18 
16 
13 
19 
21 


32 

19 
17 
13 
20 
18 
13 
21 
16 


23 
17 
17 
18 
18 
13 
20 
25 


16 
14 
20 

1  5 
13 
19 
15 
21 

21 
21 
21 

17 
17 
17 
17 
15 
20 

2  5 


3  2 
17 
15 
16 
22 
12 
13 
18 
15 
20 

24 
19 
22 
17 
17 
17 
16 
15 
21 
23 


35 

1  4 
16 
23 
21 

13 
11 
18 
1  6 
23 

27 
20 
27 
17 
17 
17 
15 
18 
24 
24 


33 
14 
15 
34 
20 
13 
12 
19 
16 
21 

25 
23 
32 

1  7 
17 
15 
16 
19 
25 
35 


28 
1  2 
14 
43 
20 
8 
12 
17 
16 
21 

23 
23 
25 
17 
16 
15 
15 
16 
21 
26 


2  8 
22 
13 


13 
13 

17 
1  7 
19 

22 
21 

22 
18 
19 
17 
15 
14 
18 
22 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  ■  KING'HECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  JUL    73 


HOUR 
DA> 

i 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

29 

23 

23 

21 

21 

21 

19 

19 

18 

18 

18 

19 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

24 

23 

21 

21 

2 

25 

28 

27 

27 

23 

23 

23 

23 

22 

21 

21 

21 

23 

24 

25 

23 

23 

24 

28 

26 

25 

26 

28 

24 

24 

3 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

23 

21 

20 

20 

21 

21 

26 

27 

27 

26 

27 

27 

27 

27 

25 

23 

21 

21 

24 

4 

25 

25 

23 

24 

25 

23 

25 

23 

23 

23 

17 

18 

19 

19 

21 

20 

1  9 

19 

19 

20 

19 

17 

1  7 

21 

5 

16 

1  6 

15 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

19 

19 

19 

21 

29 

39 

17 

6 

35 

30 

24 

21 

19 

25 

25 

20 

18 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

19 

19 

19 

19 

21 

21 

23 

19 

19 

21 

7 

17 

1  7 

17 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

19 

19 

19 

21 

21 

21 

23 

23 

26 

27 

25 

29 

33 

23 

21 

S 

21 

20 

19 

18 

1  B 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

21 

24 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

24 

24 

23 

22 

22 

21 

9 

21 

20 

19 

18 

18 

18 

17 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

22 

21 

22 

22 

23 

23 

23 

21 

21 

20 

20 

10 

19 

19 

19 

19 

18 

19 

21 

21 

25 

22 

19 

1  7 

1  7 

'  8 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

19 

1  B 

17 

15 

19 

1  1 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

13 

15 

15 

16 

17 

1  7 

17 

1  7 

16 

16 

16 

15 

15 

25 

1  5 

12 

19 

18 

17 

19 

22 

21 

17 

1  7 

16 

15 

15 

15 

1  7 

l  8 

18 

19 

19 

19 

19 

17 

16 

1  5 

15 

15 

1  7 

13 

13 

13 

13 

13 

1  A 

15 

16 

19 

17 

19 

19 

21 

19 

19 

19 

19 

1  7 

19 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

17 

14 

IS 

1  7 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

17 

18 

18 

18 

18 

19 

1  9 

*9 

20 

20 

20 

21 

21 

23 

1  8 

15 

20 

19 

19 

19 

19 

17 

15 

15 

i  3 

15 

15 

15 

15 

16 

17 

1  7 

1  7 

17 

17 

17 

17 

16 

15 

15 

1  7 

16 

15 

15 

15 

1  7 

17 

18 

IB 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

1  6 

17 

19 

19 

1  7 

1  8 

19 

21 

23 

19 

15 

15 

1  4 

15 

15 

1  5 

17 

19 

1  5 

16 

17 

17 

17 

1  7 

•8 

20 

1  7 

18 

20 

21 

20 

19 

21 

23 

21 

17 

22 

20 

19 

20 

21 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

27 

22 

19 

31 

32 

32 

32 

33 

35 

3  5 

35 

27 

25 

24 

23 

23 

23 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

21 

27 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

24 

27 

25 

26 

25 

27 

25 

25 

25 

26 

23 

22 

23 

25 

27 

23 

23 

2S 

27 

24 

21 

25 

24 

23 

22 

21 

19 

19 

19 

17 

17 

17 

17 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

i  9 

19 

19 

21 

24 

27 

27 

20 

22 

24 

22 

21 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

20 

19 

19 

20 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

19 

20 

23 

18 

1  8 

18 

18 

1  7 

18 

1  7 

17 

17 

17 

17 

1  7 

!  8 

19 

23 

20 

19 

19 

1  7 

18 

17 

17 

17 

17 

18 

24 

1$ 

16 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

17 

17 

17 

17 

1  7 

IS 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

25 

21 

20 

21 

23 

23 

22 

23 

23 

21 

20 

20 

19 

20 

20 

20 

21 

23 

22 

21 

22 

23 

23 

22 

23 

22 

26 

23 

19 

20 

22 

21 

21 

21 

21 

20 

19 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

20 

27 

18 

1  7 

17 

17 

17 

18 

19 

20 

17 

17 

17 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

19 

19 

28 

19 

18 

1  7 

17 

17 

17 

18 

18 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

21 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

29 

18 

1  7 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

1  7 

17 

1  7 

19 

1  9 

20 

20 

21 

21 

21 

22 

24 

30 

27 

24 

20 

30 

23 

23 

23 

24 

22 

22 

23 

22 

20 

19 

19 

20 

31 

DATA 

MISSING  - 

MEAN 

21 

20 

20 

1  9 

19 

20 

20 

19 

18 

18 

1  B 

18 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  KING  RECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001 


ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  AUG    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

I  1 

1  2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

DATA 

MISSING  - 

2 

DATA 

MISSING 

3 

DATA 

MISSING  • 

4 

DATA 

MISSING  - 

5 

DATA 

MISSING  - 

6 

DATA 

MISSING  - 

7 

DATA 

MISSING  - 

8 

.  <f  f 

»  „  „  ■■ 

* 

■ 

■  ■   ' 

■ 

' 

' 

22 

23 

27 

2B 

21 

17 

17 

18 

1  7 

16 

1  5 

»  u  «  * 

9 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

16 

1G 

14 

1  b 

15 

1  7 

16 

1  7 

19 

19 

19 

19 

19 

16 

16 

1  5 

14 

13 

16 

10 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

13 

13 

13 

13 

14 

1  5 

15 

16 

17 

15 

14 

16 

21 

19 

19 

19 

15 

11 

IB 

18 

17 

19 

1  3 

15 

1  5 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

1  3 

13 

13 

14 

15 

17 

16 

16 

21 

16 

15 

12 

15 

1  4 

13 

13 

1  3 

13 

13 

12 

1 1 

1  1 

1 1 

1 1 

12 

12 

12 

13 

1  3 

13 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

13 

13 

19 

19 

22 

25 

23 

22 

22 

21 

1  7 

15 

13 

IB 

20 

20 

21 

22 

22 

21 

22 

25 

27 

27 

29 

28 

22 

14 

30 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

28 

24 

24 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

21 

21 

24 

1  5 

19 

16 

1  7 

17 

17 

17 

17 

1  7 

17 

17 

18 

19 

21 

23 

23 

20 

20 

2  0 

20 

21 

19 

19 

18 

19 

19 

16 

17 

1  7 

19 

1  7 

1  7 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

1  6 

15 

16 

17 

1  7 

17 

24 

27 

24 

1  9 

17 

1  6 

18 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

18 

20 

23 

21 

18 

16 

16 

1  4 

15 

16 

18 

21 

21 

25 

23 

IB 

18 

25 

27 

25 

26 

24 

23 

22 

20 

18 

17 

16 

1  6 

1  6 

16 

16 

1  7 

1  7 

17 

17 

17 

17 

19 

19 

1  7 

19 

19 

19 

19 

18 

1  B 

19 

20 

21 

20 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

18 

18 

1  B 

18 

18 

19 

19 

19 

21 

24 

19 

2  0 

23 

23 

21 

1  9 

21 

19 

19 

19 

19 

18 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

19 

18 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

16 

15 

18 

21 

15 

1  5 

15 

1  5 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

17 

19 

16 

22 

19 

1  9 

17 

1  7 

17 

17 

17 

16 

15 

16 

16 

16 

15 

15 

1  5 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

1  6 

17 

1  7 

16 

V 

17 

1  7 

1  B 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

27 

22 

1  9 

19 

1  7 

16 

17 

1  7 

17 

19 

20 

21 

23 

22 

21 

24 

21 

23 

25 

24 

22 

23 

23 

24 

21 

19 

19 

21 

1  9 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

25 

27 

31 

29 

31 

23 

25 

31 

29 

31 

29 

2  6 

23 

22 

23 

23 

20 

20 

20 

1  9 

1  9 

21 

21 

21 

21 

22 

23 

23 

23 

25 

23 

23 

26 

23 

21 

20 

2  4 

21 

22 

21 

21 

32 

21 

23 

21 

21 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

25 

23 

25 

23 

21 

22 

11 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

23 

23 

2  1 

21 

21 

22 

23 

24 

24 

26 

25 

26 

33 

38 

33 

29 

28 

24 

24 

24 

23 

22 

22 

23 

23 

22 

2i 

21 

22 

23 

24 

16 

51 

42 

35 

33 

29 

44 

43 

37 

38 

37 

29 

31 

41 

41 

44 

47 

47 

45 

.3  8 

29 

23 

21 

19 

19 

19 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

20 

19 

27 

30 

1  9 

19 

17 

1  7 

18 

19 

20 

19 

2  8 

27 

27 

27 

27 

27 

29 

28 

31 

34 

30 

33 

31 

31 

30 

23 

25 

31 

24 

30 

20 

25 

21 

24 

29 

22 

23 

20 

22 

20 

21 

23 

23 

27 

2B 

29 

31 

26 

23 

29 

34 

27 

25 

IEAN 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

18 

18 

18 

18 

1  8 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

12 

22 

22 

21 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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HOUR 
DAY 

1 


10 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT  BRANCH 

POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS                                  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
STATION  -  KING 'RECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001             MONTH  SEP    73 

1     2     3     -1     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17  18    19 


27 

31 

29 

25 

28 

27 

31 

32 

27 

35 

29 

27 

26 

29 

32 

26 

31 

31 

21 

31 

28 

33 

37 

24 

29 

27 

24 

25 

33 

28 

24 

35 

43 

61 

29 

26 

49 

32 

21 

21 

21 

22 

2  5 

30 

28 

27 

29 

31 

34 

30 

29 

27 

30 

32 

35 

35 

40 

42 

27 

24 

25 

21 

24 

24 

24 

24 

25 

25 

27 

30 

27 

31 

31 

29 

29 

29 

33 

39 

45 

35 

31 

35 

37 

31 

23 

22 

28 

34 

26 

25 

17 

17 

19 

21 

22 

25 

22 

23 

28 

23 

20 

17 

1  7 

19 

19 

21 

27 

31 

16 

13 

1  3 

13 

15 

13 

13 

13 

13 

15 

14 

15 

1  6 

»?ft 

,  .1  a  ft 

17 

ft  ft 

ft  ft   ft   ft 

ft  «  ■■■  P 

n    ft    ft    ft 

*  *  O  4 

"tni 

a** 

''* "  - 

:  ft  ft  ft 

*■*  =i  =i 

-  ft .-.  ft 

=  ft  ft  ft 

* ..  ft  ft 

19 

20 

21 

21 

22 

23 

25 

23 

21 

22 

22 

21 

21 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

23 

23 

24 

29 

29 

30 

30 

27 

23 

29 

30 

31 

30 

29 

27 

27 

23 

19 

18 

1  7 

18 

19 

21 

20 

21 

21 

22 

21 

23 

22 

22 

21 

20 

23 

19 

18 

17 

1  7 

1  7 

18 

19 

17 

15 

15 

15 

15 

17 

1  7 

18 

18 

13 

19 

21 

23 

21 

21 

19 

19 

16 

17 

1T 

19 

19 

19 

19 

21 

27 

27 

20 

22 

20 

19 

19 

21 

25 

21 

20 

21 

23 

22 

21 

22 

19 

21 

19 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

18 

16 

16 

17 

1  6 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

19 

20 

20 

18 

1  7 

18 

3 

17 

17 

1  7 

19 

20 

29 

21 

19 

17 

18 

17 

17 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

21 

21 

21 

20 

22 

18 

22 

21 

21 

21 

1  9 

20 

19 

19 

17 

16 

15 

15 

19 

19 

18 

17 

17 

18 

21 

19 

19 

19 

18 

17 

19 

17 

1  7 

17 

16 

1  6 

15 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

17 

17 

1  7 

16 

18 

17 

20 

22 

22 

21 

22 

24 

16 

27 

27 

29 

29 

2  6 

25 

25 

33 

31 

21 

19 

17 

21 

21 

21 

21 

21 

19 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

23 

20 

1  8 

17 

17 

15 

1  6 

15 

15 

14 

13 

12 

11 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

15 

16 

15 

15 

15 

15 

14 

18 

13 

12 

1  1 

1  1 

11 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

1  1 

11 

12 

13 

15 

15 

15 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

11 

t  1 

12 

12 

13 

16 

24 

33 

39 

44 

1  7 

43 

31 

29 

22 

19 

19 

24 

29 

21 

17 

14 

13 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

19 

16 

16 

1  6 

15 

1  5 

13 

13 

12 

1  1 

11 

10 

9 

15 

16 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

14 

1  5 

15 

14 

14 

15 

15 

20 

21 

1  5 

11 

11 

1  1 

1  5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

12 

15 

13 

13 

14 

14 

1  3 

13 

13 

16 

15 

1  8 

17 

17 

1  7 

17 

17 

1  6 

16 

17 

17 

17 

17 

1  7 

17 

18 

16 

21 

23 

23 

21 

20 

19 

17 

17 

1  6 

1  5 

15 

13 

1  6 

16 

16 

15 

15 

16 

IB 

16 

17 

17 

17 

1  7 

'  7 

19 

19 

1  7 

16 

15 

15 

1T 

15 

13 

12 

11 

1 1 

1  5 

15 

15 

14 

14 

14 

15 

1  4 

14 

1  4 

14 

13 

•:  5 

14 

14 

13 

14 

14 

13 

13 

14 

13 

11 

12 

1  1 

1  6 

16 

17 

17 

18 

17 

17 

19 

18 

18 

15 

17 

1  7 

18 

1  7 

19 

1  9 

IS 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

22 

22 

21 

21 

20 

19 

20 

13 

18 

18 

19 

19 

1  9 

21 

23 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

21 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

19 

15 

14 

15 

1  5 

15 

14 

15 

16 

17 

1  5 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

20 

19 

20 

21 

20 

18 

17 

17 

15 

15 

1  5 

17 

1  7 

17 

17 

16 

1  6 

15 

15 

26 

30 

25 

21 

20 

19 

22 

23 

22 

22 

26 

25 

20 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

20 

19 

18 

1  7 

16 

1  7 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

14 

13 

18 

MEAN 


19 


21 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  ■  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  KING.'RECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001  MONTH  OCT    73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1 1 

12 

13 

1  4 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 

1 

13 

13 

13 

1  3 

13 

1  4 

15 

16 

15 

15 

15 

1  5 

1  5 

18 

18 

18 

18 

17 

19 

18 

1  9 

25 

21 

1  7 

16 

2 

1  7 

16 

15 

1  5 

15 

1  5 

1  7 

16 

1  6 

1  6 

15 

1  7 

ft  ft   ft 

17 

18 

19 

1  9 

19 

18 

18 

18 

19 

19 

17 

3 

1  8 

18 

13 

1  8 

18 

19 

21 

23 

23 

21 

21 

21 

20 

20 

22 

21 

20 

21 

23 

25 

27 

35 

33 

31 

22 

4 

30 

30 

31 

37 

43 

35 

35 

33 

33 

26 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

21 

27 

24 

23 

23 

21 

20 

27 

5 

19 

1  7 

1  7 

1  7 

15 

1  b 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

1  6 

17 

18 

20 

33 

45 

51 

55 

47 

23 

6 

49 

48 

44 

44 

44 

42 

31 

31 

30 

25 

21 

21 

19 

19 

19 

20 

19 

23 

32 

30 

30 

29 

26 

25 

30 

7 

23 

21 

19 

1  9 

18 

18 

18 

8 

19 

18 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

17 

18 

17 

17 

16 

16 

16 

1  7 

18 

6 

16 

1  6 

16 

1  6 

15 

15 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

16 

16 

1C 

19 

19 

20 

20 

35 

31 

21 

18 

9 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

1  6 

19 

1  7 

19 

13 

1  7 

17 

17 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

18 

20 

21 

24 

25 

23 

21 

21 

19 

1  0 

21 

20 

20 

1  9 

1  9 

23 

28 

33 

27 

22 

19 

19 

18 

17 

17 

18 

19 

23 

23 

22 

24 

21 

1  7 

21 

11 

17 

1  7 

17 

16 

1  7 

16 

1  7 

19 

20 

19 

17 

16 

1  5 

18 

17 

1  7 

16 

19 

24 

24 

25 

27 

24 

20 

19 

12 

19 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

19 

1  9 

16 

17 

17 

1  7 

18 

1  7 

17 

17 

1  9 

19 

21 

19 

19 

22 

21 

1  7 

18 

13 

18 

17 

16 

15 

15 

15 

1  5 

16 

16 

16 

1® 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

18 

20 

1  7 

16 

14 

1  5 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

1  1 

1  3 

13 

1  3 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

1  5 

13 

15 

16 

15 

15 

15 

l  7 

1  7 

22 

26 

23 

21 

18 

1  r 

17 

1  7 

16 

16 

17 

22 

22 

21 

23 

23 

1  9 

19 

16 

1  7 

1  7 

l  7 

l  5 

1  5 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

15 

15 

1  4 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

15 

17 

15 

14 

14 

1  4 

15 

15 

16 

1  7 

1  7 

15 

15 

14 

18 

1  5 

16 

1  7 

23 

25 

25 

27 

33 

33 

29 

19 

18 

28 

23 

24 

24 

23 

23 

24 

24 

20 

27 

26 

23 

22 

21 

21 

20 

20 

21 

23 

25 

26 

26 

27 

27 

24 

19 

28 

37 

48 

39 

31 

35 

42 

45 

41 

30 

24 

21 

23 

24 

25 

25 

26 

28 

35 

35 

35 

39 

39 

44 

33 

20 

42 

33 

31 

29 

2  7 

26 

?5 

25 

25 

25 

13 

1  3 

1  3 

13 

13 

13 

13 

16 

17 

15 

1$ 

19 

1  6 

21 

21 

16 

15 

15 

15 

15 

16 

21 

25 

24 

19 

16 

15 

1  5 

1  5 

15 

14 

14 

1  5 

15 

17 

21 

27 

33 

38 

19 

22 

36 

27 

25 

25 

23 

25 

29 

33 

33 

29 

24 

19 

1S 

1  6 

16 

16 

17 

19 

26 

27 

29 

45 

59 

55 

28 

23 

50 

47 

45 

40 

35 

29 

23 

23 

23 

23 

21 

20 

19 

18 

17 

19 

19 

23 

23 

24 

25 

26 

29 

37 

27 

24 

37 

33 

27 

22 

21 

21 

23 

27 

27 

23 

23 

23 

21 

21 

20 

20 

21 

29 

25 

27 

27 

29 

24 

25 

25 

24 

25 

25 

24 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

21 

•8 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

1  9 

19 

1  8 

21 

26 

17 

23 

21 

i  9 

18 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

1  5 

15 

1  7 

15 

15 

15 

16 

16 

15 

16 

16 

15 

15 

1  5 

1  7 

27 

19 

21 

21 

22 

19 

1  8 

17 

19 

21 

17 

15 

1  3 

14 

13 

13 

13 

13 

1  4 

18 

16 

14 

17 

21 

1  0 

17 

28 

14 

13 

13 

1  2 

12 

12 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

l  1 

1  1 

1 1 

11 

•  1 

11 

1  1 

11 

9 

9 

9 

S 

7 

1  1 

29 

13 

13 

13 

i  0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

9 

7 

10 

30 

11 

1  1 

11 

1 1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

13 

13 

18 

16 

17 

16 

16 

17 

16 

16 

15 

1  5 

13 

31 

17 

1  7 

17 

1  5 

15 

1  5 

14 

1  7 

1  8 

17 

1  7 

15 

19 

19 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

13 

16 

17 

18 

EAN 

22 

21 

21 

20 

2  0 

19 

20 

21 

21 

i  9 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

18 

20 

21 

21 

24 

24 

22 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


104 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  KING  RECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001  MONTH  NOV    73 


HOLIF 
DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12    13 

1  4 

15    16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

19 

17 

17 

1  7 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15    16 

16 

15    15 

16 

15 

15 

17 

16 

1  6 

17 

17 

16 

2 

18 

IB 

17 

1  7 

17 

16 

17 

19 

19 

19 

19 

17    IB 

18 

1  8 

19 

17 

17 

17 

16 

1  6 

16 

16 

17 

3 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1  5 

15 

15 

17 

17    17 

17 

17    17 

17 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

20 

17 

4 

17 

17 

15 

15 

1  5 

is 

15 

15 

15 

15 

15 

15    15 

15 

16    16 

16 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

s 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  7 

19 

17 

16 

15    15 

15 

15    15 

15 

16 

1  5 

15 

15 

15 

14 

13 

15 

6 

14 

14 

14 

1  4 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

16    15 

15 

15    15 

17 

1  7 

1  6 

16 

16 

15 

14 

1  4 

15 

7 

14 

14 

14 

15 

1  5 

15 

16 

1  7 

18 

17 

17 

15    15 

16 

17    17 

19 

20 

20 

22 

19 

17 

21 

18 

17 

8 

17 

1  7 

16 

16 

16 

16 

17 

18 

18 

17 

17 

16    16 

16 

16    16 

17 

1  7 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

17 

9 

14 

15 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

i  6 

16 

16 

16    15 

1  5 

15    17 

19 

17 

1  5 

1  6 

17 

1  7 

15 

15 

16 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

16    15 

1  7 

18    18 

17 

17 

1  7 

20 

20 

20 

24 

3  0 

1  B 

11 

19 

20 

18 

17 

1  7 

18 

20 

19 

18 

1  7 

16 

16    16 

1  5 

15    15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

15 

16 

12 

15 

15 

15 

15 

15 

1  4 

15 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

17    17 

17 

17    17 

1  9 

17 

17 

1  7 

17 

17 

I  7 

19 

1  7 

13 

17 

17 

16 

17 

17 

16 

16 

17 

17 

1  7 

17 

17    17 

1  7 

1 

1  7 

17 

17 

15 

1  5 

1  4 

1  5 

15 

15 

16 

14 

15 

1  5 

1  5 

15 

1  5 

15 

16 

18 

20 

19 

19 

1  S    17 

1  7 

16    17 

21 

23 

24 

23 

24 

27 

29 

26 

19 

15 

21 

19 

15 

15 

16 

15 

15 

17 

17 

18 

18 

17    16 

1  6 

1 

5    16 

1  7 

16 

15 

1  5 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

1  4 

13 

13 

13 

1  4 

1  4 

14 

13 

13    14 

14 

14    14 

15 

15 

15 

'  5 

16 

15 

15 

15 

1  4 

17 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15    15 

24 

19    17 

23 

20 

21 

19 

17 

17 

24 

25 

17 

IB 

21 

19 

17 

1  7 

19 

22 

21 

22 

21 

20 

19 

16    19 

18 

19    21 

20 

20 

21 

21 

22 

20 

19 

1  B 

20 

19 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

1  7 

18 

20 

21 

2  0 

19    19 

19 

2 

23 

23 

22 

21 

19 

1  8 

17 

•9 

19 

19 

20 

17 

16 

17 

1  7 

17 

16 

16 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

16    15 

15 

15    16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

21 

IS 

15 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

20 

19 

1 

1  7 

1  7 

1  7 

-., 

...  « 

..,  • 

.,, 

... 

.  r. 

22 

DATA 

MISSING 

23 

DATA 

MISSING 

24 

DATA 

MISSING 

25 

DATA 

MISSING 

26 

DATA 

MISSING 

27 

DATA 

MISSING 

2» 

DATA 

MISSING 

29 

DATA 

MISSING 

30 

DATA 

MISSING 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


HOUR 
DAY 

1 

2 

5 


10 


11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 
2  9 
30 

31 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT  BRANCH 

POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCAHBONS                                  UNITS    PARTS  PER  TEN  MILLION 
STATION  -  KING  RECTORY  LONDON  FAIR         NO  15001             MONTH  DEC    73 

1     2     3     4     5     6     7     S     9    10    11    12    13    14    16    16    17  18    19 


DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING 

' 

■ 

i  ♦  " 

■ 

■  * 

" 

■  ■ 

21 

21 

20 

19 

21 

18 

18 

1  7 

17 

1  7 

17 

1  7 

e  ■■<  « 

16 

16 

16 

15 

i  5 

15 

1  5 

IS 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

16 

17 

1  7 

16 

15 

1  5 

18 

18 

16 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  7 

17 

17 

16 

15 

15 

15 

1  4 

1  3 

15 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

1  7 

17 

21 

19 

16 

15 

16 

16 

1  5 

1  4 

13 

15 

1  4 

1  3 

15 

16 

18 

1  7 

16 

15 

15 

15 

15 

16 

15 

15 

15 

14 

1  5 

15 

17 

2B 

20 

16 

15 

15 

15 

17 

19 

16 

16 

1  8 

17 

17 

1  5 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

1  7 

16 

15 

15 

15 

16 

15 

16 

16 

1  7 

I  6 

16 

1  5 

16 

1  4 

14 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

17 

15 

15 

15 

15 

1  5 

16 

17 

1  7 

16 

15 

15 

1  S 

1  4 

I  4 

1  7 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

14 

14 

15 

1  5 

I  6 

16 

16 

16 

1  5 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

1  4 

14 

1  4 

15 

16 

IB 

16 

1  7 

15 

15 

16 

16 

16 

1  6 

1  8 

21 

22 

23 

23 

23 

22 

17 

23 

21 

21 

19 

19 

16 

1  7 

17 

17 

19 

19 

17 

17 

1  7 

16 

15 

1  7 

17 

16 

I  6 

16 

15 

14 

1  3 

17 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  4 

14 

14 

1  4 

1  4 

13 

15 

1  5 

13 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

13 

1  3 

14 

14 

13 

1  4 

1  5 

15 

1  5 

14 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

1  4 

14 

14 

14 

1  4 

13 

1  3 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

12 

12 

1  1 

1 1 

1  2 

12 

1  1 

13 

13 

12 

I  1 

1  1 

1  1 

12 

13 

16 

1  7 

1  7 

17 

17 

1  7 

18 

1  7 

14 

16 

16 

17 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

1  B 

17 

18 

19 

1  7 

19 

1  6 

1  7 

1  7 

1  9 

1  7 

1  7 

1B 

1  9 

21 

21 

20 

18 

19 

IS 

18 

•B 

19 

18 

19 

20 

21 

20 

19 

IB 

IB 

1  9 

IB 

19 

20 

20 

19 

IB 

18 

1  7 

19 

1  B 

19 

1  8 

17 

17 

17 

19 

18 

17 

18 

19 

19 

19 

20 

19 

1  9 

19 

19 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

1  7 

1B 

1  9 

18 

1  7 

■ 

16 

1  7 

16 

15 

1  6 

14 

15 

1  5 

16 

1  5 

17 

1  7 

16 

17 

16 

1  5 

|  4 

1  6 

15 

16 

1  7 

17 

19 

1  9 

19 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

16 

1  7 

18 

19 

l  8 

19 

1  7 

17 

15 

1  6 

16 

1  6 

16 

18 

16 

1  7 

1  7 

IB 

19 

1  9 

19 

18 

17 

16 

16 

1  7 

16 

1  6 

18 

19 

18 

17 

17 

17 

1  8 

18 

1  7 

16 

16 

1  7 

1  7 

1  5 

16 

17 

1  7 

17 

1  5 

16 

17 

17 

1  7 

17 

17 

16 

17 

17 

1  7 

17 

16 

1  5 

16 

1  7 

17 

1  7 

16 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

20 

18 

18 

19 

IB 

16 

18 

14 

1  7 

17 

1  9 

17 

19 

21 

21 

21 

21 

19 

1  7 

18 

21 
33 

22 
26 

19 
21 

19 

20 

20 

19 

17 

1  7 

17 

1  7 

19 

15 

1  5 

15 

1  5 

15 

15 

16 

15 

16 

1  6 

16 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

18 

18 

17 

16 

15 

15 

1  7 

16 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

17 

17 

1  7 

19 

19 

19 

19 

21 

21 

16 

1  4 

10 

1  1 

13 

1  3 

i  6 

13 

1  A 

14 

14 

1  1 

1 1 

12 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

13 

l  3 

1 1 

1  1 

13 

13 

15 

15 

15 

16 

16 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

1  4 

14 

15 

15 

14 

15 

1  2 

12 

13 

13 

14 

13 

15 

15 

15 

1  5 

1  5 

16 

1  4 

16 

16 

15 

1  5 

16 

15 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

1  6 

1  7 

16 

16 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

1  7 

16 

16 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  •  KING/ RECTORY  i ONDON  FAIR         NO  150O1 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

31 

21 

43 

FEB 

28 

19 

26 

MAR 

31 

23 

40 

APR 

29 

18 

25 

MAY 

31 

16 

18 

J  UN 

30 

19 

28 

JUL 

30 

20 

27 

AUG 

24 

20 

29 

SEP 

30 

1  9 

30 

OCT 

31 

20 

33 

NOV 

21 

17 

20 

DEC 

28 

16 

19 

YEAR 

344 

19 

43 

MAXIMUM  READING 
130 


38 
34 
43 
39 
51 
61 
59 
30 
33 
130 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  ■  KING 'RECTORY  LONDON  FAIR 

00  TO  1 0    1 1  TO  19    20  TO  30 


JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
J  UN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


0' 
0 
0 
0 
2 
1  1 

0 
3 

27 
|. 
1 


397 
424 
154 
494 

680 
441 

390 

3oe 

433 
436 
444 
583 
5185 


296 

212 

516 

1  70 

58 

244 

305 

214 

22C 

2*  3 

50 

44 

2541 


OF   THE 
73 

NO  15001 
31  TO  60 
2B 

13 

4a 

4 

2 

21 

1  1 

38 

42 

62 

0 

1 

271 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


61  TO  90 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
B 


1  40 
1 
0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 


201SOVER 

TOTAL 

0 

0 

725 

0 

0 

649 

0 

a 

723 

0 

0 

6E8 

0 

0 

742 

0 

0 

71  7 

0 

0 

706 

0 

0 

561 

0 

0 

699 

0 

0 

737 

0 

0 

494 

0 

0 

629 

0 

0 

8050 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 

PERCENT 
OF  DATA 
VALID      MIN         10 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION,  PERCENT 

50       70       90       95 


MAX 
130 


ARITH 
MEAN 
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HOUR 
DA/ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


12 

1  3 
1  4 
IS 
16 
17 

IS 

19 
20 

21 
22 

23 

2  4 
25 
2E 

27 
28 

29 
30 

31 

MEAN 


POLLUTANT 

STATION  - 

1     2 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
-  TOTAL  HYDROCARBONS 
SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION     NO  16001 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  JAN    73 


19 
1E 

34 
10 
15 

an 

34 
38 
41 

14 

13 

17 

5 

10 

8 

4 

13 

19 


21 
7 


1  7 
16 
39 
1  1 

15 
28 
35 
30 
35 
15 

13 

1  7 

5 

7 

22 

7 

4 
1  1 
22 

7 

21 

7 


1  6 
16 
39 
13 
16 
27 
34 
28 
35 
16 

13 

17 
5 
7 

64 
6 
4 
9 

19 


18 
7 


1  6 
16 
38 
1  3 
1  6 
29 
32 
26 
34 
15 

13 

l  8 
5 
6 

16 
5 
5 
9 

'6 


16 
17 
2  8 
13 
16 
29 
30 
27 
32 
1  7 

13 

18 
5 
6 

15 
5 
5 
9 

13 
7 


22 
13 
16 
29 
29 
27 
29 
17 

13 

1  8 
5 
7 

12 
5 
6 
9 

13 
5 


16 
17 
21 
13 
16 
29 
31 
26 
27 
17 

13 

18 

5 

7 

13 

5 

6 

12 

13 

6 

19 
3 


8 

16 
20 
22 
13 
16 
32 
32 
27 
27 
18 

13 

40 

5 

7 

13 

5 

6 

12 

12 

7 

19 
3 


22 
21 
13 
16 
32 
28 
24 
30 


14 

19 

S 

7 

1  4 

5 
6 

12 


10 

1S 
22 
16 
13 
17 
26 
29 
25 
30 
IB 

1  4 

17 
7 
8 

15 
5 
5 

13 


13 
5 


15 
19 

12 
13 

1  7 

2  2 
27 
25 


15 
7 
8 

13 
5 
5 

14 

10 
9 


1S 
15 
1  1 
13 
17 
22 
24 
23 


13 
7 
6 

13 
5 
5 

1 1 

10 
9 


13 

15 
16 
12 
15 
16 
22 
23 
24 
13 
15 


13 

i 

7 


1  0 
8 


14 

15 
16 
1  1 
1  5 
16 
24 
23 
24 
13 
13 


9 

5 

7 

12 


15 

15 
16 
12 
15 

25 
23 
24 
13 
13 


5 
6 

7 
11 

5 

7 
14 

7 
10 


DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 


-  DATA  MISSING  - 
13    13    12    12 


16 

15 
17 
12 
14 
24 
28 
23 
23 
«3 
13 


5 
6 
7 

1  1 
5 
7 

15 
6 

12 


17 


13 
'  4 
26 
28 
21 
22 
13 
13 


5 
S 
9 

1  1 
2 

7 
15 

7 


18 

15 
20 
13 
1  J 
26 
28 
21 
22 
15 
13 

10 
5 
6 
9 

10 
2 

B 
13 

7 
19 


15 
22 

12 
15 
26 
29 
23 
2B 
15 
13 

12 
5 
6 
9 

10 
2 
9 

13 
7 

24 


15 
2  6 
13 
15 
27 
31 
28 
36 
16 
13 

13 
5 
6 
8 

10 
2 
9 

14 

9 
26 


15 
2  7 
13 
15 
27 
33 
26 
34 
15 
13 

13 
5 


!  0 
2 
9 

16 


16 
30 

12 
15 

27 
34 
31 
35 
1  6 
13 

13 
5 
7 
8 
9 
4 

10 

15 
6 

26 


15 
32 
12 
l  5 
27 
33 

40 

34 
16 
13 


B 

8 

4 

13 

16 

5 

26 


15 
30 
12 
15 
2B 
33 
39 
33 
15 
13 

14 

s 

7 
6 
B 
4 


5 
24 


16 

20 

19 
14 
20 
28 
29 
2B 
22 
15 

12 

12 

6 


7 
13 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION     NO  16001  MONTH  FEB    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

dEAN 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

.   ,v 

, 

DATA 

MISSING  - 

27 
23 

27 

24 

32 
24 

24 
25 

24 
27 

25 
28 

25 
28 

25 
28 

25 
28 

23 
27 

23 
26 

20 
26 

17 
19 
24 

1  7 
18 
22 

17 
19 
20 

1B 
21 
IS 

19 
21 
19 

21 

21 

19 

23 

22 
20 

23 

2  3 
21 

23 
23 
22 

27 
25 
21 

27 

24 
21 

27 
23 
21 

23 
23 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

19 
21 

21 

19 
21 

21 

21 

21 
23 

23 
21 
22 

24 
20 
23 

22 

21 
22 

24 
21 
21 

23 
21 

22 

21 
21 
20 

19 
19 
1  8 

19 
IB 
17 

18 
18 

17 

1  7 

1  7 
1  7 

16 
17 
IB 

16 
17 
18 

16 

1  7 

18 

17 
17 
17 

1  7 
1  7 
21 

17 
18 
23 

17 

19 
21 

18 

19 

19 
19 

20 
19 

22 
,20 

19 

19 
20 

17 
1  7 
26 
27 
22 
18 

1  7 
17 
27 
27 
22 
18 

17 
17 
28 
27 
21 
18 

16 
17 
29 
2  8 
21 
IB 

1  5 
1  7 
29 
29 
21 
18 

15 
17 
29 
30 
21 
18 

1  6 
18 
28 
31 
21 
18 

15 
19 
28 
2B 
19 
19 

15 
19 
28 
29 
19 
20 

1  5 
19 
27 
26 
19 
20 

15 

IB 
27 
25 
19 
20 

15 
16 
26 
23 
19 
20 

1  3 
18 
26 
22 
18 
20 

1  7 
IB 
18 
24 
21 
18 
20 

15 

17 
17 
21 
20 

21 

15 
1  7 
16 
19 
20 
16 
22 

16 
15 
16 
18 
20 
16 
23 

17 
17 
1  7 
19 
20 
1  7 
24 

17 
16 

'  8 
22 
21 
17 
26 

17 

1  7 

2  0 
22 
22 
17 
26 

1  7 
1  7 
20 
23 
22 
17 
26 

IB 
16 
22 
24 
22 
17 
26 

1  7 
16 
24 

2  4 
22 
17 
26 

18 
1  6 
26 
26 
22 

ts 

27 

16 
19 

25 

24 
19 
21 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2B 

22 
21 
25 
25 
24 
1  6 
21 
23 

22 

23 
32 

25 
24 
16 
21 
25 

23 
21 
27 
2S 
23 
16 
21 
26 

24 

20 
25 
25 

23 
18 
20 
28 

23 
20 
23 
25 
22 
17 
20 
29 

21 
20 
20 
25 
28 
17 
20 
29 

19 
20 
23 
23 
26 
1  7 
20 
29 

18 
21 
24 
23 
24 
17 
21 
30 

1  7 
22 
25 
23 
22 
17 
21 
29 

1  7 
22 
23 
22 
20 
1  7 
21 
28 

23 
22 

20 

17 
16 

20 

27 

1  2 
22 
23 

18 
16 
17 

20 

14 
21 
23 
18 
16 
16 
20 

20 
20 
16 

•r, 
16 
18 

20 
19 
15 

15 
16 

1  7 

16 
20 
20 
15 
15 
16 
1  7 

16 

21 

15 
15 
16 
16 

16 

21 

15 

15 

'  4 

18 
16 

16 
22 

15 
16 

14 
1B 
1  7 

1  7 
24 
15 
17 
15 
18 
18 

18 
24 

17 

'  9 
15 
18 
19 

19 
24 

1  7 
21 
15 

18 
21 

20 
23 
20 
22 
16 
1  B 
22 

21 
24 
22 
24 
16 
19 
20 

19 
22 
2  2 
21 
19 
1  7 
19 

MEAN 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


20 


21 


21 


107 


ONTARIO 

MINISTRY 

OF   T 

POLLUTANT 

-  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION  - 

SIMCOE  HORTICULTURAL 

STA 

TION 

NO 

160  0 

HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DAY 

2 

3 

A 

§ 

6 

7 

s 

9 

10 

1  1 

1  2 

13 

14 

15 

16 

1  7: 

1  B 

19 

.  ■>  * » 

xi  *  * 

t.   *  <t   i"   B 

<■  p 

VH*   <r 

■■  ': 

8  '■  * 

e  v  « 

*  <■■  ->  * 

20 

30 

31 

32 

34 

34 

32 

32 

30 

27 

24 

21 

15 

15 

14 

1  5 

I  5 

15 

14 

14 

14 

14 

22 

12 

1  2 

12 

1  2 

1  2 

12 

12 

1  2 

13 

12 

23 

12 

1  2 

12 

12 

1  2 

12 

12 

12 

11 

1  1 

24 

14 

14 

1  5 

15 

1  5 

16 

16 

I  5 

15 

13 

25 

15 

14 

14 

14 

1  5 

14 

12 

12 

12 

12 

26 

12 

1  2 

13 

13 

13 

I  2 

12 

12 

12 

12 

27 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

12 

12 

28 

14 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

IS 

14 

13 

29 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

30 

19 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

THE   ENVIRONMENT  ■  AIR  MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  MAR    73 

12    13    14  15    16    17    18    19 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 
•  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

.  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING 

-  DATA  MISSING 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  - 

-  DATA  MISSING  ■ 


I  3 
12 
11 

I I 
1  2 
11 
1  2 
13 

1  4 

1  6 


13 
12 
11 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
15 


14 

1  4 
1  1 
11 
12 
12 
10 
12 
13 
16 
16 


12 

14 
1  1 

1  I 


10 
12 
12 
16 
16 


13 

I  1 

I I 


10 
12 
13 

15 
16 


12 
1  1 
1  1 
13 


13 
15 
16 


12 

1  1 
12 
1  2 
1  2 
1  0 
1  2 
1  3 


12 
11 
12 
12 
13 
10 
12 
13 


20 

15 


12 
12 
12 
11 
12 
14 
18 
17 


20 
16 

12 
12 

13 
16 
12 
11 
12 

1  4 

19 


22 
17 


12 
13 


12 

1 1 
13 
14 
20 


26 
16 


12 

12 


12 
11 

14 
14 
21 
18 


28 
15 


12 
12 


13 
1  1 


24  MEAN 


29 
16 

12 
11 
14 
1  4 
13 
12 
14 
16 
19 
18 


13 

12 
12 


13 
14 
16 
17 


MEAN 


16 
16 


16 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


HOUR 
DAY 

1 

i 

4 
5 
6 
7 

I 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

MEAN 


POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION 
1     2     3     4     5     6     7     8 


1  7 
15 
16 
16 
1  5 
18 
24 
19 
20 


19 
19 
1  9 
18 
22 
22 


20 
19 

1  7 
18 

19 
19 

13 
1  5 
21 


16 
15 

1  5 
16 
15 
1  9 
20 
19 
20 
1  7 

19 
1  9 
1  9 
19 
22 
21 
16 
16 


20 
19 
18 
17 
19 
21 

13 
1  5 
^4 


16 
14 

16 
15 
19 

20 
19 
21 

1  7 

19 
19 
19 
20 
23 
21 
16 
19 


20 
19 
18 
17 
19 
21 

13 

1  5 
23 


1  6 

1  4 
1  5 

19 
1  5 
1  9 
:  ' 


22 
19 

"  B 
1  7 

d  0 
20 

13 
1  5 
20 


I  6 
I  4 
15 
20 

1  ri 
19 
20 
19 

2  ■ 


19 
20 
19 

: 
:•  ;. 


22 


19 
20 

13 
1  5 
18 


15 
14 
15 
19 
15 
1  9 
20 
18 
21 
1  7 

1  9 
20 

1  9 

23 
20 


13 
15 
18 


15 
14 
IS 
17 
IS 
19 
20 


19 

21 
18 
21 
24 
20 
1  7 
18 


1  7 
19 
18 

■  ■ 

14 

1  5 


15 
14 
16 
1  7 

16 
19 
20 

20 
21 
16 

19 

20 
18 

20 
23 
20 


17 

19 


14 
15 


NO 

9 

15 
14 

16 


19 
20 
20 
21 
16 

1  9 
19 
18 
19 
21 
20 


6001 
10 


16 
16 

17 
17 
19 
20 
20 
20 
16 


17 
19 
20 
18 
16 
16 


1  7 
1  7 
19 

14 
1  5 


16 
17 


20 

20 
20 

16 


18 
20 
1  9 


16 

1  6 
16 
1  7 
1  9 
19 
20 
20 
16 


-8 
20 
20 


13 
15 


15 
17 
13 
15 
17 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  APR    73 

13    14    15    16    17    18    19 


14 
16 
1  6 
16 


20 
16 


16 
1  7 


1  7 
16 
16 


15 
13 


15 
16 
1  6 


20 
1  6 

1  7 
1  6 

1  7 


-  5 
1  6 

17 
17 
14 

15 
13 
15 
15 


16 

1  6 

16 

18 
19 
20 
20 
IS 

17 
17 
1  7 
18 
20 
1  9 


18 
16 


15 
16 

1  7 

16 
14 
15 
14 

15 
15 


15 
16 


19 

2  0 

20 


16 

1  7 

1  8 

2  0 
1  9 
1  4 


15 
16 
17 
17 

15 
15 
14 
15 
16 


15 
16 
16 
1  7 
17 
18 
19 
20 


18 
15 

18 
18 
20 
19 

1  4 


15 
16 
17 
1  7 

15 

15 


15 
16 
16 
16 
1  7 
19 
19 
20 
18 


1  7 
1  5 
1  6 
18 
22 
1  9 
14 


15 
16 
17 
17 

15 
15 


15 
1  6 
16 
15 
17 
19 
19 
20 
18 
17 

17 
15 
16 
18 
22 
19 


'8 
18 

18 

15 
1  6 
1  7 
1  7 
15 
15 
14 
15 
15 


1  5 

16 
16 

15 
18 

2  0 
19 
21 


1  S 
17 
20 
22 


16 

1  7 
1  7 
18 

16 

14 
14 
16 
16 


1  5 
16 
1  6 
1  5 
1  6 
22 
1  9 
21 
19 
19 

19 

17 
18 
21 
23 
19 


16 

17 
17 
18 
15 
14 
1  4 
17 
16 


15 
16 
16 
15 
18 
21 
19 
20 
19 
19 


24 
22 
19 


16 
17 


14 
14 
17 
16 


15 
16 
16 
15 
18 
20 
19 
20 


24 
22 
19 


1  7 
19 
1  9 

14 
15 

25 


15 
16 
16 
15 
18 
23 
19 
20 
18 
19 


21 
22 


18 
18 

18 
18 
19 
19 
19 

14 
15 

21 


15 
15 
16 
16 
17 
19 
20 
20 
20 
17 


20 
22 
20 

16 


19 
17 


14 
16 

18 


PERCENTAGE  OF  DATA  VA!  ID 


108 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION     NO  16001 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  MAY    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

18 

'8 

18 

18 

18 

18 

IS 

20 

20 

20 

19 

18 

18 

1  7 

16 

15 

14 

14 

14 

15 

15 

1  5 

15 

1  7 

2 

IS 

14 

>  4 

1  4 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

1  4 

14 

13 

13 

13 

14 

14 

1  4 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

14 

3 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

1  4 

15 

1  5 

15 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

i 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

'5 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

16 

5 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

18 

1  8 

16 

6 

19 

l  9 

18 

IS 

18 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

1  7 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

25 

22 

21 

20 

18 

7 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

20 

18 

18 

18 

19 

18 

IB 

18 

18 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

20 

9 

to 

22 

21 

20 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

IB 

18 

18 

18 

18 

18 

IB 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

IB 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

11 

10 

1  1 

11 

11 

1  1 

1 1 

It 

11 

16 

1  1 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

12 

13 

13 

14 

14 

1  5 

15 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

1  4 

14 

14 

1  4 

14 

11 
12 

14 

1  4 

14 

1  4 

1  4 

15 

15 

14 

1  5 

15 

14 

1  4 

14 

14 

I  4 

14 

14 

14 

14 

1  4 

1  4 

14 

14 

16 

i  4 

15 

14 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

1  4 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

1  4 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  4 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

1  4 

1  4 

13 

13 

1  4 

14 

14 

1  4 

13 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

12 

12 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

1  1 

16 

15 

15 

13 

15 

15 

16 

1  5 

14 

16 

17 

17 

17 

17 

1  6 

15 

15 

15 

1  5 

15 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

1  6 

1  5 

16 

16 

17 

18 

1  8 

18 

18 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

14  ' 

16 

1  5 

14 

1  4 

14 

14 

14 

1  4 

1  4 

16 

\l 

15 

14 

15 

1  6 

17 

17 

17 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

1  2 

13 

1  4 

1  4 

14 

14 

14 

14 

1  4 

1  4 

1  4 

1  4 

18 

14 

14 

14 

I  4 

14 

15 

15 

15 

14 

14 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

16 

16 

1  7 

14 

19 

18 

17 

17 

16 

16 

19 

16 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

16 

1  5 

15 

17 

18 

1  7 

1  5 

20 

1  7 

1  7 

17 

18 

21 

22 

19 

18 

18 

17 

1  6 

14 

1  4 

14 

1  4 

1  4 

14 

14 

14 

14 

15 

1  4 

15 

15 

16 

21 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1  5 

1  6 

14 

1  4 

1  4 

14 

15 

15 

16 

17 

17 

17 

17 

19 

IS 

IB 

1  6 

22 

18 

18 

18 

18 

IB 

16 

17 

17 

16 

16 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

19 

1  9 

19 

21 

21 

20 

22 

22 

18 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

22 

20 

1  8 

17 

17 

1  7 

1  8 

19 

15 

15 

14 

1  4 

16 

16 

15 

15 

16 

16 

16 

18 

2* 

16 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

1  6 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

1  4 

1  4 

15 

15 

15 

16 

1  7 

1  6 

1  5 

1  6 

25 

16 

14 

14 

1  4 

14 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

13 

13 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

14 

1  4 

26 

14 

15 

15 

1  4 

1  5 

14 

15 

15 

14 

14 

1  4 

14 

'  4 

14 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

T6 

17 

1  6 

1  5 

2a 

16 

18 

18 

1  7 

1  7 

17 

16 

16 

1  5 

15 

15 

15 

1  6 

15 

15 

15 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

1  5 

1  6 

15 

15 

15 

16 

1  4 

1  4 

1  4 

14 

14 

1  4 

1  4 

1  4 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

1  6 

l  6 

16 

1  6 

29 

16 

16 

15 

15 

15 

1  6 

16 

16 

16 

1  6 

15 

15 

14 

14 

1  4 

14 

14 

15 

i  5 

16 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

15 

30 

1  7 

17 

1  7 

1  B 

18 

19 

18 

17 

18 

18 

18 

18 

1  3 

12 

12 

1  1 

12 

13 

14 

12 

12 

12 

13 

15 

31 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

13 

12 

12 

1  1 

1 1 

1  1 

1  1 

12 

1  1 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

IEAN 

16 

IS 

16 

16 

16 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

15 

15 

15 

1  5 

16 

16 

16 

16 

•  5 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT 

-  TOTAL  HYDROCARBONS 

UNITS  - 

PARTS  PER 

TEN 

MILLION 

STATION  - 

SIMCOE  HORTICULTURAL 

STATION 

NO 

16001 

MONTH  JUN 

73 

HOUF 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

13 

13 

12 

12 

12 

13 

14 

14 

14 

16 

14 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

15 

15 

14 

14 

15 

1  6 

14 

2 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

15 

17 

16 

1  7 

'8 

19 

19 

19 

16 

3 

19 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

1  7 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

17 

1  7 

1  7 

16 

16 

15 

1  5 

17 

4 

15 

1  5 

15 

15 

15 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

1  6 

16 

1  7 

17 

18 

IS 

20 

19 

19 

19 

18 

16 

5 

18 

1  9 

18 

18 

18 

18 

18 

1  7 

17 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

19 

22 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

19 

19 

6 

19 

1  9 

18 

18 

16 

18 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

19 

19 

18 

i  B 

1  6 

7 

IB 

18 

18 

19 

19 

18 

i8 

IB 

18 

18 

18 

18 

14 

1  6 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

1  5 

1  7 

8 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

IS 

1  5 

15 

16 

1  7 

18 

i  S 

18 

18 

18 

18 

18 

1  6 

9 

17 

1  7 

16 

16 

16 

'6 

16 

16 

15 

15 

16 

16 

16 

1  7 

17 

18 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

1  8 

10 

22 

19 

19 

20 

23 

21 

18 

1  7 

17 

17 

1  7 

IB 

18 

18 

18 

19 

21 

21 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

20 

11 

22 

21 

20 

21 

21 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

23 

25 

26 

27 

27 

27 

26 

26 

24 

23 

22 

23 

12 

22 

21 

21 

22 

2i 

21 

21 

20 

21 

22 

22 

10 

10 

1  1 

1  1 

1  1 

1 1 

1 1 

1  1 

10 

10 

9 

8 

16 

13 

DATA 

MISSING  - 

14 

OAT  A 

MISSING  ■ 

15 

16 

1  5 

1  5 

1  5 

1  5 

16 

18 

18 

19 

19 

19 

24 

23 

20 

16 

17 

1  6 

16 

16 

16 

1  5 

16 

15 

1  5 

1  5 

14 

14 

14 

15 

15 

16 

18 

18 

18 

16 

15 

1  3 

12 

1  1 

1  5 

1  7 

11 

1  1 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

1  1 

1  0 

18 

1 1 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

1 1 

1  1 

11 

1  1 

1  l 

It 

10 

10 

1  1 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

1  4 

1  2 

19 

14 

1  5 

15 

1  5 

14 

14 

14 

14 

1  4 

13 

12 

13 

1  3 

13 

15 

15 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

1  7 

15 

20 

15 

15 

15 

1  5 

15 

1  6 

16 

15 

15 

15 

16 

15 

1  5 

1  6 

1  7 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

19 

1  7 

21 

20 

20 

26 

20 

20 

19 

20 

18 

18 

17 

17 

1  7 

16 

16 

16 

I  7 

17 

1  7 

1B 

18 

18 

18 

18 

1  7 

18 

22 

1  7 

18 

16 

15 

14 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

1  4 

14 

14 

16 

16 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

IB 

16 

23 

19 

18 

1  7 

16 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

14 

14 

14 

1  5 

15 

1  5 

15 

15 

15 

1  6 

23 

19 

1  7 

16 

16 

24 

16 

16 

15 

1  4 

1  2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1  1 

1  1 

1  1 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

15 

1  4 

13 

25 

14 

15 

15 

14 

14 

1  4 

1  4 

16 

15 

14 

16 

1  5 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

19 

18 

18 

17 

16 

26 

16 

14 

15 

15 

15 

1  6 

16 

1:5 

15 

15 

1  5 

1  6 

16 

1  6 

17 

18 

19 

19 

19 

17 

18 

IB 

17 

1  7 

1  6 

27 

16 

15 

15 

15 

15 

1  5 

14 

15 

15 

15 

14 

15 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

25 

27 

28 

26 

29 

1  9 

28 

30 

31 

31 

29 

23 

20 

'g 

18 

16 

1  5 

15 

1  7 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

16 

17 

19 

23 

28 

31 

21 

29 

32 

3  2 

27 

25 

26 

27 

26 

23 

1  6 

8 

9 

9 

9 

10 

1 1 

1 1 

12 

14 

16 

20 

28 

32 

33 

36 

21 

30 

36 

38 

40 

40 

46 

44 

37 

31 

23 

20 

18 

1  5 

13 

12 

13 

15 

17 

20 

21 

21 

22 

25 

27 

28 

26 

MEAN 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


90 


109 


ONTARIO 

MINTS" 

RY 

OF       THE       ENVIRONMENT 

-     AIR 

MANAGEMENT 

BRANCH 

POLLUTANT 

■     TOTAL    HYDROCARBONS 

UNITS 

=ARTS 

PER 

TEN 

MILLION 

STATION 

SIMCOE    HORTICULTURAL 

STATION 

NO 

160C1 

MONTH    JUL          7 

3 

HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 
1 

31 

33 

35 

39 

36 

32 

27 

24 

22 

21 

21 

20 

22 

23 

18 

18 

20 

23 

26 

30 

36 

39 

38 

38 

28 

2 

3 

40 

4  1 

40 

42 

43 

41 

42 

41 

39 

35 

3  0 

24 

21 

20 

£3 

23 

24 

26 

29 

34 

37 

40 

41 

40 

34 

36 

33 

34 

34 

33 

39 

38 

38 

40 

41 

40 

39 

35 

27 

25 

26 

28 

28 

26 

25 

27 

29 

31 

33 

3  3 

4 

36 

36 

35 

32 

31 

33 

34 

36 

3  0' 

26 

22 

ft   It  ft   * 

17 

17 

21 

19 

22 

28 

33 

33 

32 

29 

5 

30 

31 

32 

32 

29 

30 

30 

27 

23 

18 

18 

1  7 

1  6 

17 

17 

17 

19 

19 

20 

21 

25 

27 

29 

31 

24 

g 

29 

29 

31 

34 

32 

32 

26 

22 

1  7 

16 

17 

1  7 

19 

15 

13 

14 

1  5 

17 

1  7 

17 

18 

18 

18 

21 

7 

20 

23 

23 

22 

18 

22 

20 

19 

1  7 

16 

14 

14 

1  3 

15 

15 

15 

1  7 

18 

19 

20 

19 

1  9 

21 

1  9 

i  a 

B 

1  9 

19 

17 

1  7 

19 

19 

20 

18 

17 

17 

1  7 

18 

1  6 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

19 

9 

20 

23 

28 

33 

33 

33 

33 

28 

23 

2C 

21 

21 

20 

20 

21 

22 

23 

25 

27 

32 

36 

36 

36 

40 

27 

10 

28 

31 

32 

34 

33 

30 

30 

32 

35 

30 

23 

22 

19 

17 

18 

18 

19 

20 

20 

23 

26 

27 

26 

27 

26 

1  1 

22 

22 

21 

19 

1S 

17 

16 

14 

1  4 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

12 

17 

21 

13 

12 

22 

25 

27 

25 

23 

2 

1  7 

1  1 

9 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

7 

1 1 

13 
1  4 

DATA 

MISSING    - 

DATA 

MISSING    - 

15 

DATA 

MISSING    - 

16 
17 

18 

DATA 

MISSING    - 

1        9  » 

=,    r.    ft 

:  s.  .;  t.      ft 

.  ft  -       --: 

1  5 

15 

1  4 

1  5 

15 

17 

19 

20 

20 

25 

26 

24 

24 

24 

22 

22 

22 

23 

26 

31 

27 

23 

18 

18 

18 

17 

16 

17 

17 

19 

20 

21 

23 

26 

29 

32 

35 

38 

23 

19 

4  ". 

41 

41 

41 

38 

38 

37 

35 

32 

24 

23 

23 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

33 

32 

29 

20 

26 

22 

23 

25 

26 

33 

36 

35 

19 

21 

18 

14 

17 

19 

20 

22 

23 

23 

25 

24 

26 

26 

25 

24 

21 

18 

21 

20 

20 
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17 
25 
24 
26 


21 
10 

27 
23 
24 
29 
23 
19 
22 


27 
23 
26 
28 
23 
19 
22 


16 
25 
24 
26 


25 
22 
25 
30 

21 
20 


16 
24 
24 
27 


24 
21 
25 
29 
19 
20 


23 
21 
25 
28 
20 
20 
23 


25 
24 
29 


1  6 
25 
25 
28 


19 

7 

24 
23 
25 

29 
22 

21 


17 
27 
2  5 
28 


18 
6 

24 

23 

25 
28 
21 
22 


24 
23 
25 
29 
20 
22 


14 

27 

25 
27 


25 
33 

19 
22 


DATA  MISSING  - 

16  15  15 
26  24  22 
25  23  22 
2S    24  »*« 

DATA  MISSING  - 
DATA  MISSING  - 
DATA  MISSING  - 
DATA  MISSING  • 
DATA  MISSING  - 


DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 


MISSING  - 

MISSING  • 

MISSING  - 

MISSING  - 
MISSING 
MISSING 

MISSING  - 

MISSING  ■ 

MISSING  - 
17    1( 


1  7 
7 
20 
24 
24 
25 


21 
24 
25 
25 

18 
22 


1  7 

21 
24 
24 
25 

1  7 
17 
22 


15 

14 

14 

13 

14 

17 

18 

21 

21 

1  7 

22 

22 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

27 

25 

21 

21 

21 

20 

20 

22 

23 

23 

23 

23 

21 

24 
23 
25 
17 

16 

21 


22 
23 
23 
25 
17 
17 
21 


22 
23 
24 
26 


26 
16 


22 
19 
26 
29 
18 
17 
23 


23 
19 
26 
29 

17 
17 
22 
17 


20 

16 

23 
19 
28 
27 
18 
17 
25 
1  7 


2  4 
18 
28 
27 
19 
1  8 
26 
17 


27 
18 
28 
29 
19 
18 
25 
17 


28 
19 
25 
29 


29 
21 
24 
29 
19 
19 
22 
1  7 


23 
24 
26 
23 
19 
22 
20 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

1  f 
12 
13 
14 
15 
1  6 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


MEAN 


POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION 
i     2     3     4     5     6     7     8 


17 
23 
21 


13 
21 


17 

21 
21 


16 
12 
22 

15 


16 

26 


21 
21 
18 

15 
12 
21 


16 
26 


20 
21 

19 
1  7 
15 
1  1 
23 
15 


19  19  20 

16  16  15 

16  16  16 


19 
25 


20  18  17 
19  19  20 
2  3    2  3  •""•" 


19 
20 
19 
18 
17 
14 
12 
22 
15 


18 
20 
19 
18 
17 
14 
11 
21 
15 


18 

21 
19 
18 
17 
13 
11 
22 
15 


19 
25 


20 
27 


20 
27 


20 
23 


1  9 
2' 
19 
19 
17 
13 


17 

18 

27 


NO  16001 

9    10    11 


19 
20 

1  9 
19 
1  7 
1  3 
1  1 
23 
i  3 


21 

21 

i  9 

19 

19 

1  7 

15 

15 

15 

16 

16 

1  6 

16 

15 

15 

15 

15 

17 

1  7 

18 
26 


17 
27 


19 
19 
1  8 
19 
18 
13 
10 


17 

18 
27 


18 

31 


18 
29 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  DEC    73 
•3    14    15    16    17    16    19 


19 
19 
19 
20 


20 
19 

13 
18 
13 
12 


18 
22 
18 


19 
13 

ia 

13 
13 


18 
20 
18 

17 
1  9 
13 
17 
13 
13 


DATA  MISSING 

DATA  MISSING  - 

15  IS 
17    17    IB 

16  16 
13   "" 

DATA  MISSING  - 
DATA  MISSING  - 


16 


19 

18 
29 


16 
21 


1  6 

20 


16 
18 


18    18    18 

29    26    27 

DATA  MISSING  - 


1  9 
26 


19 
27 


20 
28 


19 
28 


DATA  MISSING  - 

DATA  MISSING  - 

15    16    17 


17 
19 
18 
14 

19 
13 
18 
13 


15 
1  7 
16 


16 
16 


1  6 
19 
£8 


17 

20 


1  9 

19 
18 
1  2 
20 

12 


21 
28 

16 
19 
28 


17 

20 


21 
21 
18 
13 
20 
12 
21 
15 


1  7 
17 
16 


14 

1  7 

15 


1  7 
19 
27 


17 
21 


24 

21 
18 
1  2 
19 
1  2 
20 
15 


17 

17 
17 


19 
27 


17 
23 


22 

21 


15 
19 


20 
14 


17 
16 


18 
19 
26 


17 
20 


21 
20 
18 


12 

2  1 

1  4 


17  17 

18  19 

18    18 


11 
18 

16 


19 
19 
25 


16 
21 
18 


22 

21 
19 

17 
13 
20 


18 
19 


9 
1  7 

1  5 

27 


20 

19 
24 


23 
21 

19 

1  6 
1  7 
22 

15 


16 

27 


19 
18 
23 


1  6    21 
20    21 

18    19 


23 
21 
19 

16 
14 
20 
15 


19 
20 
19 
1  7 
18 
14 
16 
18 


10 
17 
15 


20 

19 
23 


20 
22 

19 


20 
27 


19 
25 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


112 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION    SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION     NO  16001 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

22 

IS 

29 

FEB 

21 

21 

25 

MAR 

13 

15 

22 

APR 

30 

17 

22 

MAY 

31 

15 

20 

J  UN 

28 

17 

28 

JUL 

27 

21 

34 

AUG 

14 

19 

23 

SEP 

26 

19 

33 

OCT 

31 

17 

22 

NOV 

15 

21 

26 

DEC 

24 

18 

27 

YEAR 

282 

18 

34 

MAXIMUM  READING 
64 
32 
34 
25 
25 
46 
43 
29 
47 
34 
33 
31 
64 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  •  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION 

00  TO  10    11  TO  19    20  TO  30 


JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
J  UN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


1  78 

0 

7 

0 

1 

34 

38 

2 

97 

92 

11 

4 

464 


210 
204 
265 
561 
694 
490 
246 
169 
249 
348 
90 
320 
3836 


88 

250 

13 

l  1  6 

45 

1  15 

209 

143 

133 

235 

213 

123 

1663 


OF   THE 
73 

NO  16001 
31  TO  60 

33 
3 
6 
0 
0 

16 

92 
0 

76 


1 
229 


ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


61  TO  90 
1 

0 

o 

0 

o 
o 
o 

0 
0 
0 
0 
0 

1 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


140    141 -200 

201&OVER 

TOTAL 

0 

0 

0 

510 

0 

0 

0 

457 

0 

0 

0 

291 

0 

0 

0 

677 

0 

0 

0 

740 

0 

0 

0 

655 

0 

0 

0 

585 

0 

0 

0 

304 

0 

0 

a 

555 

0 

0 

0 

676 

a 

p 

0 

315 

0 

0 

a 

446 

0 

0 

0 

6213 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 


MIN 
2 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION   PERCENT 

50       70       90       95 


98 
33  5 


99 
37  0 


MAX 
64 


ARITH 
MEAN 


113 


POLLUTANT 

STATION  ■ 

HOUR 

1 

2 

DAY 

1 

14 

14 

2 

13 

1  2 

3 

4 

■ci  «  a 

5 

1  0 

10 

6 

14 

1  4 

7 

15 

1  5 

B 

18 

1  5 

9 

7 

7 

10 

9 

8 

1  1 

1  1 

1  1 

12 

14 

14 

1,3 

18 

IB 

11 

15 

15 

15 

17 

17 

16 

14 

15 

1  7 

11 

1  1 

18 

15 

13 

19 

14 

14 

20 

12 

13 

21 

16 

16 

22 

22 

20 

23 

1  1 

1 1 

24 

13 

13 

2S 

16 

16 

26 

27 

26 

2  7 

1  4 

1  4 

28 

9 

8 

29 

8 

8 

30 

7 

8 

ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT  BRANCH 

-  TOTAL  HYDROCARBONS                                  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
BARTON ■ WENTWORTH  HAM   OAMST      NO  29025             MONTH  JAN    73 

3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17  18    1 


14 
1  2 


13 
16 


13 


16 
19 

1  1 
13 
16 
23 


13 

12 


9 
13 
15 
15 


13 

16 
13 
1  7 
1  3 
12 
13 
1  3 
13 

16 
19 
10 
1  3 


13 
12 


9 
13 

1  5 


1  1 
1  3 
15 


12 
12 


13 
1  5 
21 
15 
8 
8 


13 

14 


9 

13 
17 
16 


: 

13 
15 

13 
1  7 
1  1 
12 
12 
12 
14 

18 
23 

1  1 
13 
15 
22 
17 


MEAN 


16 

14 


13 
15 


10 
14 
if; 
16 
6 
10 

12 
1  5 
15 
14 
19 
12 
13 
1  4 
14 
14 

22 
30 
t  2 
14 
19 
26 
16 


20 

15 


13 
16 


1  1 
15 

16 

18 


1  5 
17 
14 


43 

14 

1  5 
20 
40 
16 
7 


12 
16 


11 
15 
16 

18 


1  7 
1  5 
23 
13 
14 
16 
16 


13 
15 
19 
45 

16 
7 


12 
16 


12 
16 
17 


14 

21 


13 
17 


42 

13 
14 
17 
30 
17 


26 
16 


13 

IB 


1  4 

15 
17 
1  1 
12 
10 

14 
15 
21 
13 
18 
12 
13 
15 
1  7 
15 


13 
14 


14 

14 
1  5 
1  1 
12 
12 


13    13 

15    16 

OATA  MISSING 

1  4 
1  4 
1  4 

1  1 


13 


13 
I  7 
1  2 
13 
15 
56 
14 


20 
12 
14 
1  5 
19 
16 


14 
13 
18 
13 

16 
12 
13 
16 
16 
15 


10 
12 


21 
15 
10 


21 
15 


10 
1  1 
13 

1  4 
13 
21 
14 
16 
12 
14 
18 
13 
15 


1  5 

1  3 
14 

1  5 
IS 
1  6 

10 

5 

15 


15 
14 

15 

12 

9 

13 

14 
15 
20 
1  3 
16 
12 
16 
19 
14 
15 


16 
14 
15 

15 
19 
14 
10 
5 
14 

22 

15 


14 
18 


1  6 
14 
14 
10 
11 
13 

16 
15 

20 


1  3 
17 
20 
15 
15 


17 
I  4 
16 
16 
23 
15 


22 
16 


14 
20 

15 
18 
14 
14 
13 
12 


1  6 
18 
20 

1  3 
18 
12 
21 
21 
15 
1  7 


17 
20 
29 
17 

11 
6 

15 


15 
19 

15 
1  6 
14 
1  4 
'  4 
12 
14 


13 

17 
12 
18 
20 
15 
17 


18 
15 
1  7 
20 
24 
17 


24 
16 


13 
17 

13 
15 
15 
15 
19 


15 

17 
17 
16 
14 
12 
16 
17 
15 


13 
14 
16 
17 
20 
15 


22 
15 


13 
8 

1  2 
15 
16 
1  5 
1  4 
10 
13 


17 
16 
13 
12 

14 

15 
15 
17 


14 
14 
16 


16 
3 
5 

1  7 

24 
15 


21 
13 


12 
15 
17 
15 
13 
10 
13 

15 

21 
17 
16 

13 
12 
14 
14 
14 
18 


13 
13 


15 

12 

9 

5 


24 
15 


22 
14 


1  T 
1  5 
17 
1  5 
11 
10 
13 

15 
22 
16 
16 
13 
12 
14 
14 
13 
18 


13 
17 

ia 

1  4 

9 

10 

5 


22 
14 


23 
14 


17 
17 
1  1 


21 

16 
18 

13 
13 
13 
14 
13 
1  6 


13 

17 

26 

18 

9 

9 

5 

21 


10 
14 
17 
19 
9 
10 


15 
20 
15 
1  7 
14 

I  2 
13 
14 
13 
16 

22 

I I 
14 
15 
24 
1  5 

9 

10 

5 


13 
T5 


1  3 
1  5 
16 
14 

10 


14 
17 
13 

14 
16 
16 
15 


13 
15 
18 
24 

15 
9 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  .  PARTS  PER  TEN  MILLION 


STATION  - 

BARTON 'WENTWORTH  HAM 

OAMST 

NO 

29025 

MONTH  FEB 

73 

HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 
1 

22 

22 

22 

2  0 

20 

20 

24 

40 

32 

27 

30 

30 

32 

36 

39 

33 

47 

5  4 

43 

36 

4  0 

28 

25 

26 

31 

2 

28 

29 

31 

27 

25 

27 

30 

40 

40 

40 

35 

35 

39 

45 

57 

54 

39 

29 

15 

13 

13 

13 

12 

13 

30 

3 

14 

12 

1  1 

10 

12 

1  2 

1  4 

14 

14 

1  4 

15 

1  6 

16 

16 

1  7 

1  7 

15 

15 

15 

17 

14 

15 

15 

1  5 

14 

4 

1  3 

1  3 

12 

1  2 

It 

13 

13 

15 

1  4 

1  5 

15 

14 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

15 

14 

1  5 

14 

5 

15 

1  3 

15 

15 

15 

1  4 

16 

16 

1  7 

19 

14 

13 

13 

13 

1  6 

16 

13 

13 

13 

14 

12 

12 

13 

13 

14 

6 

13 

12 

12 

12 

1  1 

1  1 

1  4 

15 

15 

14 

14 

1  5 

15 

1  B 

16 

18 

22 

30 

35 

20 

14 

13 

20 

23 

1  7 

27 

2  3 

1  7 

1  5 

13 

1  3 

15 

16 

1  8 

15 

1  7 

14 

17 

15 

15 

16 

14 

15 

15 

1  5 

16 

g 

1  4 

1  2 

1  1 

1  0 

9 

9 

1  1 

1  1 

1  i 

1  1 

13 

1  3 

13 

13 

15 

18 

1  7 

16 

15 

16 

14 

1  3 

9 

1  5 

17 

18 

19 

2i 

19 

16 

14 

1  5 

15 

20 

22 

19 

16 

15 

14 

15 

15 

1  5 

1  7 

10 

13 

13 

14 

1  4 

14 

I  4 

14 

17 

16 

16 

1  5 

1  5 

16 

1  5 

14 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

1  6 

16 

1  5 

15 

1  • 

14 

1  5 

16 

,  7 

15 

16 

16 

16 

16 

1  6 

1  7 

'  7 

1  6 

1  6 

1  7 

18 

16 

15 

15 

1  7 

17 

1  7 

17 

1  7 

1  6 

1  2 

16 

1  6 

16 

1  5 

1  5 

1  5 

1  7 

19 

21 

20 

16 

18 

18 

19 

22 

19 

19 

18 

18 

20 

23 

21 

1  8 

1  3 

19 

1  9 

1  7 

25 

33 

29 

30 

33 

36 

28 

18 

12 

10 

1  3 

16 

1  5 

18 

1  7 

17 

16 

24 

31 

31 

23 

22 

1  4 

1  6 

33 

34 

21 

15 

17 

21 

21 

1  9 

18 

13 

12 

12 

10 

1  4 

12 

10 

1  1 

1  1 

9 

9 

a 

7 

15 

l  5 

=■  o 

O  .-  .1 

<- 1  -= 

11 

12 

13 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

12 

1  1 

1  1 

10 

10 

10 

10 

9 

o  t  a  n 

i  6 

3 

9 

10 

i  1 

1  1 

11 

12 

12 

12 

1  3 

1  4 

14 

14 

14 

14 

1  4 

14 

1  4 

15 

14 

15 

15 

1  5 

14 

13 

17 

13 

12 

12 

1  2 

13 

16 

15 

1  5 

14 

1  i 

13 

13 

15 

1  7 

18 

21 

18 

19 

16 

16 

16 

16 

1  5 

1  7 

15 

1  8 

14 

15 

14 

13 

13 

•  :■ 

12 

1  3 

13 

13 

14 

14 

13 

14 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

1  2 

12 

13 

1  9 

1  2 

1 1 

10 

10 

10 

1  4 

1  5 

18 

1  7 

1  6 

16 

15 

1  4 

12 

12 

14 

1  1 

8 

S 

7 

7 

7 

6 

12 

20 

5- 

4 

5 

4 

3 

3 

5 

7 

B 

10 

1  2 

12 

12 

1  2 

13 

15 

19 

21 

23 

19 

12 

10 

1  3 

1  1 

1  1 

21 

11 

12 

9 

9 

9 

10 

12 

18 

20 

20 

19 

21 

16 

1  4 

16 

1  B 

20 

16 

13 

14 

14 

15 

1  2 

1  1 

15 

22 

1  1 

1  1 

12 

12 

10 

I  C 

12 

18 

14 

12 

19 

5 

5 

5 

5 

7 

3 

7 

7 

6 

4 

5 

5 

7 

9 

23 

6 

6 

7 

7 

6 

6 

8 

1  1 

1  5 

15 

11 

10 

8 

7 

8 

9 

10 

9 

9 

11 

10 

10 

a 

9 

9 

24 

9 

9 

9 

8 

a 

8 

10 

1  1 

11 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

12 

14 

10 

25 

12 

13 

12 

13 

13 

13 

1  4 

14 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

9 

10 

11 

26 

1  0 

9 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11  " 

1  2 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

1  2 

1  3 

13 

1 1 

27 

13 

1  1 

10 

10 

10 

9 

13 
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1  1 

1  1 

10 

9 

a 

9 

9 

12 

14 

13 

1  4 

16 

19 

21 

17 

15 

14 

15 

19 

1  9 

24 

25 

2  6 

19 

15 

3i 

22 

20 

1  1 

1  1 

1  1 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

12 

12 

14 

12 

12 

12 

1  2 

11 

1  1 

11 

1  1 

13 

MEAN 

13 

12 

11 

1  I 

11 

1  3 

15 

14 

13 

13 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

1  2 

13 

12 

13 

14 

14 

14 

13 

13 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAl  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  BARTON  IVENTWORTH  HAM   OAMST      NO  29025  MONTH  JUN    73 


HOUR 
DAY 

l 

2 

3 

4 

5 


8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 

MEAN 


1  1 
15 


12 

15 
16 
13 

21 


17 
21 
24 
1  9 
22 


21 
29 
23 
33 
58 
20 
14 


I  1 
15 
16 
1  1 
20 


1  5 
19 
28 
19 
19 
1  5 
24 

1  7 
20 
25 
24 
30 
51 
20 
13 
12 
23 


8 

18 
18 
39 

1  1 
14 

14 
1  1 

19 


15 
16 
15 
18 
27 
19 
22 
19 
25 

1  S 
20 
30 
24 
31 
38 
22 
1  3 
14 
23 


8 
24 
1  7 
35 


1  7 
13 
16 
18 
24 
19 
21 
20 
29 

19 
21 
21 
24 
31 
33 
17 
13 
22 
22 


1  3 
1  5 

1  0 


20 
1  3 
16 
19 
23 
19 
22 
18 


22 
21 
21 
23 
31 
32 
16 
14 
13 
22 


15 

13 
16 
1  1 

1  1 
14 
15 
13 
25 


22 

1  6 
21 
24 
26 
19 
23 
18 
41 

31 
25 
24 
24 
36 
27 
19 


15 
13 
18 
1  3 

13 
16 
16 
14 
22 


22 

13 
19 
28 
32 

20 
:'.5 
20 

50 

27 
26 
24 
26 
37 
27 
23 
16 
19 
22 


13 
13 
15 
12 

16 
17 
18 

1  4 
9 


21 
19 

20 
26 
37 
21 
23 
23 
28 

28 
26 
29 
25 
39 
33 
24 
15 


1  1 
18 
15 
1  7 


20 
20 
20 
25 
36 
20 
23 
23 
24 

27 
29 
26 
25 
32 
29 
22 
13 
15 
16 


6 
9 
29 
23 
21 
24 
22 
24 

27 
28 
21 
25 
32 
30 
23 
15 
16 
16 


1  1 

12 
14 
15 

16 

24 
18 
17 


21 
1  7 
19 
33 
24 
24 


26 
23 
26 

20 
30 
25 
16 

19 
16 


1  2 

11 
14 

1  5 

14 
17 
18 
18 
14 


2  7 
22 
23 

23 

26 

25 

27 
23 
26 
20 
22 
28 
16 
20 
16 


13 

14 

14 

16 


19 
13 


17 
14 
14 
23 
21 
17 


22 
22 

19 
22 
40 
16 

17 
17 


14 

14 
14 
16 

13 
20 
20 


14 
16 
20 
26 
1  7 


21 
21 
23 
22 
19 
23 
19 
15 
15 
19 


1  5 


1  3 
17 
19 

19 
14 


17 
16 
15 
22 
30 
20 
18 
17 
22 

21 
22 
23 
25 

18 
22 
18 
21 
15 
19 


1  6 

13 
1  i 
16 

13 
16 
18 
19 
13 


19 
16 
16 
15 
22 
21 
2  0 
18 
23 
21 

21 
23 
26 
24 

21 
25 
18 

19 
15 


1  1 


13 
16 


19 
14 


20 
16 

1  7 
1  7 
23 
26 

19 


21 
22 
29 
26 
20 
24 
16 
16 


1  i 


1fi 
16 


19 
16 


1  6 
16 
18 
19 
20 
25 
19 
19 
20 
17 

20 
24 
24 
29 
20 
22 
16 
15 
17 
17 


13 
16 
13 
13 
16 


1  6 
1  6 
18 
20 
22 
24 
20 
14 
22 
20 

23 
25 
26 
27 
20 
21 
17 
1S 
16 
17 


16 
17 
1  7 

12 
15 
13 
1S 
18 


1  9 
20 
19 
21 
23 
23 
23 
17 
23 
21 

25 
29 
26 
27 
21 


20 
16 


21 

,  1  5 

12 
17 
12 


20 
29 
23 
23 
24 
18 
22 
20 

24 
30 
28 
29 
22 
16 
19 
14 
20 


15 
24 

,  !6 
1 1 

15 
14 
1  7 
18 


20 
19 

20 
27 
24 
23 
2S 
1  8 
21 
21 

25 
29 
27 
33 
29 
1  9 
18 
15 
20 


13 

18 
15 
17 
1  8 


20 
21 
22 
25 
26 
23 
25 
20 
23 
20 

28 
29 
30 

41 
38 
26 
21 
1fi 
18 


17 
20 
20 

12 
14 
16 

1  4 
17 


1  9 
22 
20 
26 
26 
24 
27 
18 
27 
21 

26 

31 
34 
37 

44 
24 

14 
1  9 

1  7 
15 


13 
16 
16 

14 
15 
16 
17 
14 


19 

1  7 
19 

23 
26 
21 
20 
20 
25 

23 
25 
26 
27 
28 
28 
20 
15 
17 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  ■  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  •  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION    BARTON  WENTWORTH  HAM   OAMST      NO  29025  MONTH  JUL    73 


HOUF1 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
77 
77, 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1  7 

17 

16 

16 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

1  5 

16 

16 

16 

16 

16 

18 

1  7 

19 

1  7 

17 

17 

17 

1  7 

19 

22 

19 

20 

39 

44 

84 

86 

46 

26 

26 

24 

■  ?° 

19 

17 

1  7 

16 

19 

20 

21 

20 

20 

20 

18 

2B 

16 

17 

17 

16 

18 

23 

26 

"  '■' 

=1  ft  ft 

DATA 

MISSING 

.  *  >  t 

»  t,  r 

(.->** 

.  e  c  » 

•  «  • 

■ 

11 

13 

16 

16 

1  7 

1  7 

16 

17 

16 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

16 

16 

16 

16 

1  5 

17 

18 

21 

20 

18 

17 

16 

1  5 

15 

15 

17 

*9 

20 

18 

19 

20 

18 

I  6 

16 

15 

1  7 

1  5 

1  4 

14 

14 

15 

1  7 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

15 

15 

16 

16 

17 

1  7 

1  7 

15 

15 

16 

1  5 

15 

15 

1  s 

15 

16 

1  5 

16 

16 

15 

15 

IS 

IS 

15 

15 

16 

16 

1  7 

1  7 

18 

18 

1  8 

18 

18 

16 

16 

16 

'6 

17 

IE 

16 

1  6 

15 

15 

15 

1  4 

14 

16 

16 

16 

16 

19 

19 

16 

20 

22 

17 

16 

17 

19 

29 

40 

18 

17 

19 

21 

23 

23 

21 

20 

17 

1  4 

1  4 

•  4 

14 

14 

1  5 

17 

18 

13 

1  3 

16 

16 

19 

17 

■  e 

16 

15 

14 

14 

15 

16 

15 

15 

15 

14 

16 

20 

16 

16 

1  4 

16 

'5 

15 

15 

20 

23 

20 

16 

17 

16 

16 

17 

17 

18 

19 

17 

18 

1  7 

17 

17 

16 

1  7 

1  7 

17 

16 

17 

16 

15 

15 

1  5 

16 

15 

i  ; 

16 

16 

16 

15 

15 

16 

1  7 

17 

17 

18 

18 

17 

18 

18 

18 

23 

19 

1  7 

17 

17 

1  7 

1  6 

17 

16 

1  7 

17 

16 

16 

17 

17 

1  7 

18 

17 

17 

1  7 

17 

17 

16 

16 

17 

16 

16 

18 

18 

18 

ia 

18 

19 

21 

1  7 

22 

32 

23 

26 

25 

31 

22 

20 

17 

16 

17 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

1  7 

17 

IB 

18 

22 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

26 

27 

24 

19 

16 

15 

15 

15 

15 

17 

15 

15 

16 

17 

23 

27 

24 

30 

20 

28 

28 

2S 

28 

26 

30 

39 

26 

22 

20 

19 

18 

17 

17 

17 

19 

18 

1  B 

17 

19 

21 

32 

36 

52 

25 

61 

51 

46 

37 

4  0 

35 

40 

32 

26 

27 

24 

20 

20 

20 

i  9 

19 

21 

21 

21 

21 

25 

31 

39 

32 

30 

2  4 

26 

22 

1  9 

18 

20 

22 

21 

20 

19 

21 

18 

21 

25 

25 

23 

23 

21 

22 

22 

22 

21 

20 

22 

20 

18 

18 

18 

19 

22 

21 

24 

23 

26 

25 

29 

35 

34 

30 

28 

24 

29 

24 

27 

26 

30 

26 

23 

25 

21 

24 

22 

20 

20 

20 

20 

2  4 

24 

20 

IB 

17 

19 

21 

21 

20 

19 

21 

23 

27 

26 

31 

2  9 

24 

22 

25 

22 

22 

24 

28 

30 

24 

24 

23. 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

29 

31 

31 

29 

24 

26 

2  8 

30 

27 

26 

27 

30 

26 

1  7 

17 

17 

1  7 

1  7 

17 

18 

18 

16 

1  7 

17 

30 

26 

24 

19 

22 

22 

24 

2  3 

21 

22 

21 

21 

21 

22 

21 

21 

21 

20 

20 

19 

22 

19 

19 

20 

17 

35 

21 

13 

20 

21 

18 

19 

39 

27 

3  7 

25 

37 

28 

34 

29 

25 

24 

24 

19 

23 

22 

19 

17 

21 

19 

19 

21 

16 

16 

24 

17 

19 

19 

16 

22 

19 

20 

20 

19 

22 

21 

21 

19 

19 

23 

23 

20 

20 

23 

22 

20 

18 

15 

15 

20 

13 

13 

1  3 

14 

16 

1  8 

16 

16 

14 

15 

15 

17 

16 

1  7 

17 

17 

15 

17 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

15 

1  4 

1  4 

14 

14 

14 

1  4 

13 

15 

17 

19 

20 

16 

18 

18 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

17 

17 

1  7 

1  7 

14 

14 

15 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

19 

19 

17 

1  7 

1  7 

16 

22 

27 

20 

31 

20 

22 

26 

33 

16 

19 

1  7 

18 

18 

21 

23 

21 

18 

18 

19 

23 

24 

19 

23 

25 

22 

28 

67 

47 

25 

1  7 

23 

21 

22 

22 

23 

20 

21 

23 

20 

20 

20 

19 

21 

21 

21 

17 

15 

18 

1  7 

24 

21 

23 

22 

20 

21 

22 

24 

24 

20 

19 

IB 

18 

18 

IB 

18 

19 

18 

18 

18 

19 

20 

21 

21 

20 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS 
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HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  3 

14 

1  5 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

2  2 

23 

24 

MEAN 

20 

15 

18 

18 

16 

17 

16 

15 

16 

1  6 

1  9 

ie 

17 

1  7 

18 

20 

19 

18 

17 

17 

19 

23 

21 

IS 

18 

18 

20 

19 

21 

25 

27 

26 

18 

1  6 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

18 

22 

16 

1  7 

16 

17 

16 

1  6 

15 

14 

IB 

13 

13 

13 

13 

13 

16 

16 

15 

1  .1 

13 

14 

14 

1  3 

16 

17 

17 

19 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

16 

18 

17 

17 

1  7 

17 

17 

17 

1  7 

1  B 

1  8 

18 

18 

1  8 

1  8 

18 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

20 

21 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

23 

22 

23 

23 

2  3 

23 

24 

26 

24 

23 

23 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

21 

22 

22 

22 

24 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

28 

28 

26 

25 

24 

26 

24 

24 

24 

2Z 

22 

23 

32 

24 

20 

20 

24 

22 

22 

20 

1  7 

l  7 

18 

i  B 

18 

18 

1  6 

21 

15 

14 

14 

14 

14 

IS 

16 

1  7 

l  6 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

19 

19 

19 

19 

2' 

22 

21 

20 

1  B 

17 

18 

17 

17 

17 

16 

16 

17 

16 

1  5 

16 

17 

19 

19 

19 

24 

23 

fl  * 

18 

>*•  • 

19 

19 

33 

23 

21 

19 

1  7 

17 

1  S 

1  5 

16 

1  7 

21 

19 

19 

1  9 

19 

18 

18 

16 

16 

16 

16 

18 

1  7 

16 

16 

16 

16 

15 

16 

15 

14 

14 

1  5 

IS 

17 

17 

1  7 

17 

1  6 

16 

16 

16 

16 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

!  7 

16 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

16 

16 

16 

14 

IS 

16 

19 

19 

1  7 

19 

17 

1  7 

17 

15 

16 

16 

1  7 

20 

22 

18 

1  5 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

16 

19 

1  7 

16 

1  7 

16 

1  6 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

19 

23 

26 

21 

26 

33 

30 

32 

29 

20 

20 

20 

19 

19 

22 

1  7 

1  7 

1  7 

21 

24 

19 

16 

15 

22 

16 

15 

13 

13 

15 

21 

18 

19 

1  7 

17 

1  7 

18 

19 

17 

18 

19 

18 

16 

1  7 

18 

21 

22 

22 

21 

18 

17 

20 

19 

19 

20 

24 

29 

28 

26 

2  3 

20 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

16 

18 

19 

24 

22 

37 

34 

27 

22 

34 

28 

23 

28 

26 

34 

40 

32 

28 

22 

23 

25 

25 

65 

82 

50 

40 

.14 

32 

27 

32 

30 

35 

27 

29 

31 

29 

21 

19 

21 

22 

20 

21 

1  7 

1  6 

17 

1  7 

18 

18 

18 

IB 

18 

'  B 

19 

20 

20 

19 

21 

18 

21 

20 

20 

20 

20 

18 

18 

18 

16 

16 

IS 

15 

1  S 

15 

15 

16 

18 

18 

18 

17 

20 

22 

19 

'  a 

19 

19 

19 

18 

24 

28 

31 

27 

24 

18 

22 

19 

19 

18 

1  7 

16 

18 

18 

18 

19 

18 

16 

17 

1  7 

20 

15 

15 

15 

15 

15 

18 

18 

1  7 

1  7 

15 

16 

15 

15 

17 

17 

17 

1  5 

14 

14 

1  4 

15 

15 

1  4 

14 

16 

15 

18 

l  8 

18 

20 

26 

19 

16 

16 

18 

1  7 

1  7 

17 

19 

16 

15 

1  5 

16 

19 

30 

25 

20 

21 

23 

1  9 

25 

20 

1  B 

17 

19 

24 

29 

28 

25 

22 

24 

25 

24 

22 

20 

24 

22 

22 

21 

20 

22 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

21 

23 

28 

38 

4  0 

35 

27 

22 

22 

20 

21 

22 

47 

52 

36 

32 

29 

31 

36 

37 

41 

37 

31 

38 

4  0 

36 

31 

26 

29 

32 

32 

34 

31 

2  8 

23 

23 

21 

20 

21 

21 

20 

21 

21 

22 

25 

22 

22 

27 

23 

33 

29 

21 

30 

24 

23 

23 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

19 

18 

1  8 

18 

20 

20 

21 

21 

21 

20 

22 

20 

20 

19 

18 

1  B 

20 

21 

20 

43 

36 

31 

29 

26 

27 

28 

2  5 

25 

25 

25 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

24 

29 

25 

21 

19 

19 

1  8 

18 

19 

19 

21 

20 

22 

24 

22 

21 

26 

20 

21 

19 

19 

21 

23 

19 

18 

1  7 

16 

16 

1  6 

16 

1  7 

1  6 

16 

16 

16 

16 

1  6 

14 

1  5 

1  8 

15 

15 

13 

1  4 

i  4 

1  7 

19 

20 

19 

22 

20 

19 

20 

1  6 

14 

14 

1  3 

14 

15 

16 

17 

16 

14 

14 

16 

12 

i  3 

13 

14 

15 

21 

18 

1  7 

15 

13 

14 

1  7 

16 

1  4 

14 

15 

15 

13 

16 

16 

14 

13 

14 

12 

15 

20 

20 

20 

19 

2  3 

22 

23 

22 

20 

1  9 

19 

19 

19 

1  9 

20 

22 

21 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO      MINISTRY      OF       THE       ENVIRONMENT     -    AIR      MANAGEMENT       BRANCH 
POLLUTANT     -    TOTAL    HYDROCARBONS  UNITS    -    PARTS    PER    TEN    MILLION 

STATION     -    BARTON    WENTWORTH    HAM      OAMST  NO    29025  MONTH    SEP         73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2  0 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 
1 

13 

14 

14 

1  3 

13 

16 

18 

21 

1  8 

16 

1  7 

15 

13 

1  3 

13 

15 

15 

17 

17 

17 

18 

17 

17 

1  7 

16 

2 

17 

17 

1  7 

1  5 

15 

14 

14 

13 

13 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1  2 

14 

16 

12 

12 

1  1 

11 

12 

13 

3 

12 

1  1 

1  1 

13 

12 

12 

12 

13 

14 

14 

12 

11 

12 

12 

12 

14 

12 

16 

20 

22 

1  7 

14 

13 

12 

13 

4 

1  3 

1  4 

1  4 

15 

16 

20 

24 

ft  O   i- 

21 

17 

13 

13 

13 

13 

11 

12 

1  0 

12 

1  1 

13 

1 1 

9 

'"  * s' 

:"  *  * 

14 

£ 

27 

21 

22 

23 

23 

22 

20 

25 

23 

20 

21 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

E 

1  5 

1  8 

17 

15 

18 

1  9 

21 

21 

2  0 

18 

1  7 

17 

18 

19 

19 

20 

1  9 

21 

21 

23 

24 

23 

23 

23 

19 

7 

16 

1  7 

1  7 

15 

15 

1  8 

13 

20 

1  6 

14 

15 

1  3 

15 

1  6 

15 

15 

15 

16 

18 

21 

20 

20 

21 

19 

1  7 

e 

16 

1  6 

16 

17 

1  7 

18 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

16 

1  7 

1  7 

15 

17 

18 

18 

17 

18 

20 

1  9 

19 

18 

9 

16 

1  7 

17 

17 

1  7 

18 

18 

20 

23 

21 

20 

1  9 

15 

15 

14 

15 

16 

16 

1  7 

17 

17 

18 

1  7 

1  7 

17 

10 

16 

1? 

18 

1  7 

21 

26 

28 

27 

25 

24 

18 

15 

17 

1  7 

16 

15 

15 

15 

16 

18 

18 

18 

1  6 

19 

1  ■ 

-  ,» 

«  . ., » 

■  if   ft  ft 

16 

16 

18 

18 

15 

14 

1  4 

18 

16 

14 

16 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

12 

15 

1  5 

1  5 

1B 

1  6 

18 

21 

21 

21 

19 

20 

20 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

19 

24 

23 

23 

21 

20 

19 

i  3 

18 

1  8 

20 

20 

20' 

38 

40 

47 

39 

26 

2  8 

27 

20 

20 

22 

24 

24 

24 

25 

26 

31 

29 

26 

28 

27 

14 

16 

1  9 

18 

20 

21 

22 

20 

21 

20 

20 

21 

19 

15 

1  7 

15 

1  6 

19 

19 

18 

18 

21 

21 

23 

26 

19 

15 

25 

20 

19 

20 

;  - 

24 

24 

23 

22 

22 

19 

19 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

1  7 

16 

1  7 

18 

17 

19 

16 

14 

12 

15 

1  4 

16 

1  7 

19 

17 

17 

17 

19 

15 

16 

18 

18 

17 

18 

18 

1  7 

19 

19 

21 

23 

17 

17 

25 

25 

23 

25 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

16 

18 

20 

21 

21 

19 

21 

22 

23 

23 

19 

21 

25 

22 

!  R 

1  6 

1  7 

IB 

16 

16 

1  5 

16 

18 

18 

20 

20 

21 

1  5 

15 

16 

19 

20 

20 

24 

28 

24 

25 

25 

24 

19 

19 

21 

23 

23 

23 

21 

26 

27 

26 

25 

22 

22 

20 

18 

17 

17 

19 

17 

17 

17 

20 

21 

21 

21 

20 

21 

20 

16 

1  4 

14 

1  7 

16 

19 

21 

18 

■  :-■  *  a 

16 

16 

16 

1  6 

17 

17 

17 

1  7 

18 

18 

18 

18 

1  6 

20 

25 

1  7 

21. 

25 

20 

17 

1  7 

20 

24 

29 

30 

28- 

22 

23 

1  9 

19 

20 

19 

22 

18 

18 

18 

20 

19 

20 

21 

23 

21 

22 

19 

1  9 

21 

19 

23 

25 

24 

26 

28 

34 

25 

19 

1  9 

16 

18 

18 

20 

20 

19 

19 

19 

25 

21 

22 

22 

23 

24 

28 

25 

1  S 

22 

18 

1  8 

20 

20 

20 

20 

25 

22 

19 

18 

1  8 

18 

1  8 

18 

1  8 

18 

19 

23 

26 

21 

24 

24 

19 

25 

20 

20 

28 

26 

24 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

25 

22 

21 

22 

20 

20 

20 

22 

23 

2  2 

25 

19 

1  9 

19 

20 

23 

28 

36 

33 

:   S   V  V 

■■i  n  t> 

■  ft  ft  B 

'" |K  *' 

6  »  # 

''  "*  " 

26 

:   ft  =       ■ 

*  a  a  * 

a  »  * 

■■  a  ; 

60 

30 

23 

23 

27 

25 

25 

24 

24 

26 

26 

23 

22 

21 

21 

18 

26 

27 

1  7 

1  7 

1  7 

•  7 

19 

21 

20 

20 

20 

22 

22 

21 

24 

22 

22 

22 

21 

21 

23 

23 

22 

22 

22 

20 

21 

28 

21 

22 

20 

23 

25 

26 

28 

22 

24 

26 

23 

23 

30 

35 

36 

41 

28 

26 

35 

28 

25 

26 

28 

25 

27 

29 

24 

23 

23 

22 

24 

24 

25 

26 

26 

27 

24 

23 

23 

22 

21 

22 

22 

22 

22 

23 

27 

25 

23 

23 

24 

30 

23 

24 

24 

23 

26 

29 

26 

27 

27 

25 

24 

24 

24 

24 

26 

23 

23 

27 

27 

29 

38 

37 

36 

34 

27 

PERCENTAGE    OF    DATA    VALID 


ONTARIO      MINISTRY      OF       THE       ENVIRONMENT     -    AIR      MANAGEMENT      BRANCH 
POLLUTANT     -    TOTAL    HYDROCARBONS  UNITS     -     PARTS    PER    TEN    MILLION 

STATION    -     BARTON    WENTtYOHTH    HAM      OAMST  NO    29025  MONTH    OCT  73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

1B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 

1 

46 

37 

31 

31 

32 

40 

51 

53 

22 

19 

19 

1  6 

15 

19 

25 

21 

18 

16 

18 

26 

26 

28 

18 

27 

2 

17 

1  7 

14 

14 

15 

24 

24 

23 

23 

21 

23 

22 

.  ,22 

22 

23 

25 

23 

23 

22 

22 

21 

25 

24 

18 

21 

3 

15 

1  4 

13 

14 

14 

1  7 

25 

32 

22 

20 

19 

18 

21 

21 

20 

20 

20 

24 

22 

21 

22 

20 

4 

25 

21 

18 

1  7 

1  7 

27 

33 

27 

28 

31 

30 

29 

27 

26 

32 

34 

35 

32 

34 

25 

27 

28 

35 

45 

28 

5 

27 

1  9 

1b 

1  5 

1  5 

15 

1  5 

17 

1  9 

18 

17 

1  7 

1  8 

16 

1  5 

17 

18 

19 

22 

22 

21 

2  0 

18 

18 

18 

6 

20 

20 

20 

19 

20 

20 

23 

24 

25 

29 

24 

23 

22 

22 

21 

23 

23 

23 

25 

31 

37 

34 

28 

29 

24 

36 

25 

23 

26 

26 

24 

27 

25 

24 

21 

20 

20 

1  9 

17 

17 

17 

17 

17 

19 

22 

22 

21 

18 

1  7 

22 

8 

18 

18 

18 

19 

20 

19 

19 

22 

21 

20 

19 

18 

18 

18 

1  7 

13 

21 

22 

22 

24 

25 

25 

23 

25 

20 

9 

24 

21 

21 

2  3 

24 

26 

27 

30 

27 

23 

23 

£4 

23 

25 

26 

27 

26 

28 

28 

42 

54 

62 

59 

54 

31 

1  0 

44 

56 

50 

47 

40 

45 

48 

5  3 

32 

29 

23 

20 

17 

1  7 

16 

1  8 

17 

16 

16 

15 

14 

1  4 

1  4 

29 

1  1 

-  .,, 

20 

20 

21 

19 

19 

21 

20 

28 

22 

26 

26 

25 

27 

3  0 

25 

20 

23 

12 

2  6 

27 

30 

28 

21 

28 

38 

52 

35 

32 

32 

30 

29 

32 

39 

29 

26 

25 

25 

23 

22 

22 

21 

29 

13 

29 

22 

18 

1  7 

1  6 

1  6 

1  7 

18 

19 

21 

21 

21 

22 

20 

19 

20 

20 

19 

17 

16 

16 

16 

15 

14 

19 

14 

14 

1  4 

14 

1  3 

-   ■ 

15 

1  5 

16 

1  6 

17 

17 

1  6 

14 

14 

14 

14 

1  5 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

•  a 

25 

38 

34 

26 

20 

18 

1  7 

15 

1  6 

1  6 

16 

16 

19 

20 

21 

16 

16 

16 

1  6 

19 

16 

14 

13 

13 

14 

14 

i  5 

1  7 

1  7 

1  6 

1  6 

1  7 

1  7 

17 

1  7    -: 

16 

18 

18 

17 

17 

16 

15 

15 

15 

16 

17 

17 

16 

15 

15 

15 

18 

1  9 

19 

1  7 

17 

1  B 

18 

18 

■  9 

22 

20 

21 

21 

19 

19 

21 

20 

19 

18 

18 

1  7 

17 

17 

17 

18 

1  7 

17 

19 

20 

24 

20 

18 

17 

17 

17 

1  7 

18 

18 

21 

19 

20 

19 

19 

23 

19 

19 

18 

18 

19 

18 

17 

25 

33 

31 

34 

30 

20 

19 

21 

23 

2  4 

31 

27 

36 

32 

31 

26 

24 

34 

44 

26 

20 

48 

36 

29 

19 

18 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

16 

16 

16 

17 

17 

1  7 

19 

16 

18 

20 

19 

23 

21 

21 

24 

23 

23 

26 

26 

28 

32 

35 

31 

27 

26 

24 

23 

22 

20 

19 

21 

27 

24 

21 

21 

23 

25 

25 

25 

22 

- 

DATA 

MISSING    - 

23 

.' .» <t 

""» *. 

»** 

a  .'■  * 

.  *■  «  ^ 

'&  o  ■:= 

:  ■: 

■     g  a 

'■'  <' a  1" 

21 

21 

23 

25 

22 

21 

19 

15 

15 

20 

ft   »    ft   ft 

2  4 

18 

19 

28 

26 

28 

V  *  ft    r 

■>  <i  i 

25 

24 

24 

24 

22 

21 

26 

31 

29 

29 

29 

26 

27 

26 

29 

36 

26 

25 

46 

29 

23 

23 

25 

31 

31 

3.9 

SO 

41 

32 

29 

32 

27 

21 

21 

23 

24 

25 

18 

17 

1  7 

16 

16 

27 

2  6 

15 

1  3 

13 

1  3 

13 

17 

20 

21 

1  7 

16 

15 

16 

14 

14 

14 

1  7 

1  a 

18 

17 

1  7 

16 

1  7 

18 

16 

16 

27 

17 

15 

15 

15 

14 

13 

13 

14 

1  5 

15 

14 

1  7 

16 

16 

1  6 

15 

15 

1  5 

13 

12 

12 

12 

12 

15 

14 

28 

15 

14 

13 

13 

14 

14 

14 

13 

13 

1  3 

13 

1  3 

1  1 

10 

10 

1  1 

10 

10 

10 

1  1 

11 

1  1 

12 

12 

1  2 

29 

12 

13 

13 

1  3 

12 

12 

12 

13 

14 

14 

, ,-. e ,> 

' ,:'  '  * 

<.  *  « 

''■'■<■ 

<1  a  ffi  ft 

:   ft  >S   ft 

!'  *  * 

•*  ®  *  » 

.:.  *  »  a 

30 

18 

1  8 

1  4 

1  5 

18 

19 

21 

21 

19 

20 

21 

22 

22 

23 

31 

1  8 

18 

18 

'   :- 

20 

17 

26 

28 

26 

25 

25 

24 

1  7 

1  7 

23 

23 

24 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

MEAN 

24 

21 

20 

20 

19 

2? 

25 

27 

2  3 

22 

21 

20 

19 

1  9 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

PERCENTAGE    OF    DATA    VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  ■  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  BARTON / WENTWORTH  HAM.  OAMST      NO  29025 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS    PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  NOV    73 


HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

14 

14 

14 

1  4 

16 

16 

22 

28 

25 

24 

23 

24 

20 

16 

16 

15 

17 

1  7 

18 

18 

20 

17 

1B 

18 

19 

2 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

11 

13 

1  4 

14 

15 

1  7 

13 

13 

14 

14 

14 

1  7 

17 

..15 

..10 

10 

10 

1  1 

13 

3 

10 

1  1 

1  1 

12 

12 

12 

9 

10 

10 

1  1 

«  a  ft  o 

*  o  a  « 

o  *  •  ?. 

*  *  *  a 

«  •  «  • 

•  a  •  « 

«  a  a  « 

«  *  a  a 

ft  O   ft  * 

ft  a  a  ^ 

4 

DATA 

MISSING  - 

5 

r. «  •  « 

« « • . 

ft  ft  ft  - 

*a»  s 

ft  *  »  o 

15 

15 

1  1 

1 1 

1  1 

13 

13 

15 

13 

1 1 

12 

11 

11 

1  1 

»  ft  ft  a 

6 

7 

e 

9 

9 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

10 

10 

12 

1  2 

14 

14 

16 

17 

17 

17 

1  7 

1  7 

16 

18 

12 

7 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

'6 

16 

18 

18 

18 

18 

14 

1  4 

15 

1  7 

22 

27 

27 

25 

27 

24 

22 

22 

18 

a 

16 

16 

16 

17 

15 

16 

16 

16 

1  7 

17 

15 

14 

12 

1  3 

13 

13 

16 

17 

1  7 

19 

19 

19 

20 

20 

16 

9 

15 

15 

1  4 

1  4 

13 

15 

16 

19 

18 

17 

1B 

1  7 

1  1 

1  2 

15 

22 

21 

22 

22 

20 

21 

24 

23 

23 

18 

10 

19 

22 

22 

22 

22 

22 

24 

24 

23 

23 

22 

20 

15 

1  7 

19 

19 

19 

21 

21 

1  9 

20 

21 

22 

■>  *  *   ■> 

21 

1 1 

DATA 

MISSING  - 

12 

DATA 

MISSING  • 

\l 

1* 

1  4 

14 

i  6 

a  a  i  a 

**  •  * 

«  «  » ft 

>  ft  »  « 

22 

21 

20 

22 

20 

20 

21 

23 

« * « * 

*  *  a » 

28 

26 

23 

20 

21 

18 

.20 

14 

16 

16 

16 

15 

16 

16 

..If 

17 

« •  ?  n 

ft  n  a « 

ft  ft  *  » 

■  a « * 

ft  =  c  ♦ 

ft  ft  ft  ft 

ft  ft  ft  ft 

«  b  a  o 

»  o  o  ft 

o  ft  a  a 

a  a  a  a 

b  a  a  a 

a  a  a  a 

a  a  b  ft 

•5 

.  °  •  • 

«  a  *  * 

•  •  *  " 

a  a  a  • 

•  *  •  • 

=  ft  *  » 

*  +  •• 

»  ft  o  » 

20 

20 

19 

18 

20 

20 

21 

23 

23 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

a  a  a  a 

'6 

19 

19 

19 

19 

16 

1  7 

17 

19 

19 

«  ft  ft  ft 

*•>** 

«  »  ft  • 

ft  ft  ft  ft 

e  a  ft  * 

17 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

23 

23 

19 

'7 

20 

19 

19 

18 

1  9 

19 

19 

20 

20 

20 

22 

22 

20 

18 

18 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

24 

24 

27 

21 

18 

26 

28 

27 

30 

28 

26 

31 

39 

37 

36 

31 

29 

21 

20 

23 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

25 

22 

28 

1  9 

IB 

18 

19 

20 

21 

21 

21 

28 

29 

30 

29 

32 

27 

*  *  *  * 

25 

21 

19 

21 

17 

17 

17 

18 

19 

19 

22 

20 

25 

23 

21 

21 

19 

17 

16 

16 

1  6 

29 

23 

21 

21 

21 

21 

22 

25 

23 

21 

22 

21 

21 

23 

22 

21 

21 

22 

22 

20 

20 

20 

21 

28 

41 

35 

32 

35 

31 

29 

37 

41 

57 

37 

29 

22 

21 

21 

21 

20 

19 

28 

22 

18 

17 

16 

15 

13 

14 

15 

16 

16 

16 

1  7 

18 

22 

23 

26 

26 

33 

38 

32 

27 

27 

26 

25 

23 

22 

23 

24 

24 

21 

21 

20 

ft  C  ft  ft 

ft  ft  i  ft 

.  «  *  o 

23 

24 

24 

24 

24 

26 

25 

27 

28 

29 

32 

30 

26 

26 

34 

27 

26 

24 

27 

27 

28 

30 

30 

29 

27 

25 

22 

22 

22 

20 

21 

21 

22 

31 

35 

33 

35 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

21 

25 

26 

22 

21 

28 

20 

20 

20 

19 

19 

21 

21 

20 

18 

18 

16 

17 

17 

20 

20 

18 

17 

21 

20 

17 

17 

19 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

27 

30 
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*  ft  >  ft 

ft  ft  ft  6 

» 

ft  ft  ft  A 

ft  ft  r.  ft 

ft  ft  ft  ft 
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a  a  a  a 

.... 

ft  ft  a  a 

27 

a  ■  a  * 

*  *  •  • 
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n  •  ■  ° 

ft  ft  ft  ft 

*  -  »  * 

*  ft  •  * 

-  ft  ft  * 
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8 

9 

7 

7 

10 

23 

27 

13 

25 

18 

13 

29 

42 
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a  a  a  « 

28 
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V  *   o  » 

»  .  »  • 

a  a  o  a 
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ft  »  &  a 
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20 

20 

18 

21 

19 

19 

19 

19 

17 

1  7 

16 

15 

15 

14 

■  s  a  a 

29 
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*  «  a.  a 
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ft  ft  ft  ft 

14 

14 

16 

22 

20 

18 

1  8 

IB 

18 

17 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

a  a  ft  a 

30 

1  7 

16 

15 

1  5 

16 

15 

15 

16 

18 

i  6 

16 

16 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

19 

20 

20 

20 

19 

20 

17 

1EAN 

18 

1  6 

18 

'  8 

18 

18 

19 

21 

20 

2  0 

20 

20 

18 

i  e 

20 

22 

21 

22 

22 

20 

21 

21 

20 

20 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  •  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS    PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  BARTON  WENTWORTH  HAM   OAMST      NO  29025  MONTH  DEC    73 


HOUR 
DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

19 

19 

19 

19 

l  9 

19 

21 

22 

19 

20 

20 

19 

16 

16 

1  7 

17 

17 

1  7 

16 

16 

16 

17 

1  7 

20 

18 

2 

22 

22 

21 

23 

20 

20 

21 

22 

21 

21 

22 

21 

22 

20 

19 

19 

22 

26 

30 

33 

42 

50 

42 

57 

27 

3 

54 

54 

54 

60 

37 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

23 

22 

22 

23 

24 

24 

22 

20 

18 

19 

16 

18 

1  8 

28 

4 

IB 

18 

18 

18 

19 

19 

21 

27 

..ft  ft  a 

24 

29 

21 

25 

23 

19 

19 

19 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

20 

s 

16 

18 

17 

.  ft  ft  * 

..  ft  .  a 

n  ft  a  a 

1  a  a  a 

*  •  *  * 

41 

46 

52 

28 

..  a  a  a 

ft=*ft.  a 

.;  ft  .  .  i 

>  n  a  a 

a*,  a* 

...an 

a  "  *  a  . 

.  ft  a  a 

a  a  a  . 

ft  O  ft  ft 

ft  a  ft  ft 

v**  * 

6 

DATA 

MISSING 

7 

-  a  a  a 

a  a  a  a 

a  «  a  a 

.  a  ft  « 

.  .  a  a 

a  a  a  « 

1  a  a  a 

ft  ft  B  ft 

..  a  a  * 

19 

19 

18 

17 

19 

21 

21 

1  7 

17 

18 

20 

16 

i  5 

20 

28 

a  a  a  . 

e 

21 

19 

18 

17 

16 

14 

1  7 

20 

26 

24 

66 

21 

20 

19 

17 

20 

21 

23 

IS 

18 

24 

21 

21 

23 

22 

9 

23 

29 

29 

37 

34 

26 

25 

23 

24 

24 

26 

25 

22 

21 

18 

16 

17 

18 

18 

17 

18 

19 

21 

20 

23 

10 

21 

22 

22 

21 

21 

23 

22 

21 

21 

22 

25 

28 

..... 

...  a  . ,.  . 

.  a  a  o 

a  a  a  a 

■ "  * ' 

i  .  *  ft 

a  a  a  a 

a  a  *  . 

11 

..... 

...» 

.... 

.... 

.... 

a... 

.... 

.... 

...a 

,,», 

a, a. 

1  8 

20 

20 

15 

16 

17 

17 

16 

15 

1  4 

1  4 

14 

1  4 

aaa. 

12 

14 

14 

14 

1  4 

14 

1  3 

13 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  4 

15 

18 

16 

19 

17 

16 

16 

14 

1  4 

15 

13 

14 

14 

1  7 

18 

18 

19 

20 

22 

a  o  a  a 

20 

17 

18 

20 

20 

21 

26 

40 

35 

30 

22 

18 

18 

18 

18 

21 

14 

1  7 

1  7 

17 

1  8 

1  7 

17 

19 

20 

18 

1  8 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

1  8 

19 

15 

18 

1  8 

18 

1  8 

18 

1  8 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

19 

'6 

19 

20 

20 

20 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

18 

18 

18 

IS 

21 

18 

19 

19 

18 

16 

18 

19 

17 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

23 

22 

21 

22 

21 

21 

22 

21 

20 

22 

22 

21 

21 

23 

23 

21 

•8 

23 

22 

22 

23 

23 

23 

25 

27 

27 

25 

24 

24 

26 

24 

2  5 

26 

26 

28 

26 

27 

26 

2  8 

28 

30 

25 

19 

30 

34 

29 

26 

26 

26 

27 

26 

24 

26 

30 

30 

26 

26 

26 

28 

32 

34 

32 

30 

29 

29 

25 

27 

28 

2C 

27 

23 

23 

24 

22 

21 

22 

25 

26 

27 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

24 

24 

22 

22 

22 

21 

22 

25 

24 

21 

23 

22 

21 

22 

22 

21 

22 

22 

22 

21 

19 

2  0 

i  8 

18 

18 

IB 

20 

20 

20 

21 

19 

18 

18 

19 

20 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

25 

25 

25 

24 

24 

24 

23 

24 

27 

24 

25 

23 

22 

22 

21 

20 

20 

22 

23 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

19 

18 

19 

19 

20 

21 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

24 

22 

22 

22 

24 

23 

23 

26 

27 

27 

31 

32 

30 

30 

25 

25 

25 

25 

27 

25 

25 

26 

26 

27 

28 

26 

25 

26 

27 

26 

26 

25 

27 

25 

26 

27 

27 

30 

31 

2B 

26 

27 

27 

28 

39 

25 

22 

23 

23 

23 

22 

27 

26 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

24 

28 

29 

29 

32 

26 

24 

24 

24 

25 

25 

22 

22 

22 

22 

21 

22 

23 

24 

27 

25 

23 

25 

30 

27 

24 

25 

26 

25 

25 

27 

29 

29 

25 

26 

26 

30 

30 

34 

27 

25 

24 

22 

22 

26 

28 

21 

21 

21 

19 

19 

17 

19 

21 

20 

18 

17 

18 

17 

17 

19 

22 

23 

21 

20 

22 

21 

20 

23 

22 

20 

29 

22 

24 

18 

18 

1  7 

17 

18 

18 

16 

18 

19 

19 

18 

1B 

20 

23 

19 

18 

18 

17 

16 

16 

1  5 

16 

18 

30 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

IB 

19 

18 

19 

1  7 

31 

18 

18 

16 

1  8 

19 

18 

18 

20 

22 

20 

19 

19 

ft  a  a  a 

*«* 

•""    < 

..,.> 

•••» 

a  ft  a. 

»*"  ' 

a  a  a 

a... 

.... 

a, a. 

.a.. 

a  a  a  a 

IEAN 

22 

22 

22 

23 

21 

20 

21 

22 

23 

23 

25 

22 

21 

2i 

21 

22 

22 

23 

22 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


119 


ONTARIO   MINISTRY   OF  THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY   SUMMARY  OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  BARTON  WENTWORTH  HAM   OAMST      NO  29025 

PCM  LUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

30 

1  5 

24 

FEB 

28 

15 

31 

MAR 

31 

12 

17 

APR 

29 

14 

24 

MAY 

31 

13 

19 

JUN 

3D 

20 

28 

JUL 

30 

20 

30 

AUG 

31 

20 

35 

SEP 

30 

20 

27 

OCT 

30 

22 

31 

NOV 

2? 

20 

28 

DEC 

30 

22 

28 

YEAR 

357 

18 

35 

MAXIMUM  READING 
56 
57 
30 
49 
41 
58 
86 
82 
60 
62 
57 
66 
86 


ONTARIO 

MINISTRY 

OF 

THE 

ENVIRONMENT 

-  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTH!  Y  GROUP  FREQUENCY 

CLASSIFICA 

TION  FOR 

73 

POLLUTANT 

-  TOTAL  HYDROCARBONS 

UNIT 

-  PARTS  PER 

TEN 

MILLION 

STATION  - 

BARTON 'WENTWORTH  HAM. 

OAMST      NO  29C 

25 

00  TO  10 

11 

TO  19 

2  0 

TO  30 

31  TC 

60 

61 

TO 

90 

91  -  140 

141  - 

200 

2014OVER 

TOTAL 

JAN 

86 

523 

7  3 

5 

0 

0 

0 

0 

687 

FEB 

1  37 

428 

52 

30 

0 

s 

0. 

0 

647 

MAR 

327 

332 

36 

.0 

0 

0 

0 

0 

695 

APR 

195 

408 

68 

1  1 

0 

0 

0 

0 

682 

MAY 

•92 

460 

56 

3 

0 

0 

0 

0 

71  1 

JUN 

S 

347 

276 

32 

0 

0 

0 

0 

663 

JUL 

0 

426 

229 

33 

4 

0 

0 

0 

692 

AUG 

0 

408 

262 

41 

2 

0 

0 

0 

713 

SEP 

2 

342 

31  4 

1  7 

0 

0 

0 

0 

675 

OCT 

5 

318 

272 

68 

1 

0 

0 

0 

664 

NOV 

24 

262 

227 

25 

0 

0 

0 

0 

538 

DEC 

0 

2  53 

376 

27 

1 

0 

0 

0 

656 

YEAR 

976 

4507 

2240 

292 

B 

0 

0 

0 

8023 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 
OF  DATA 

VALID 

91 


WIN 
2 


10 
9  4 


30 

13.4 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION   PERCENT 

50        70        90        95 


38 

34  8 


99 
39  a 


MAX 
86 


ARITH 

MEAN 


120 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION    67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001  MONTH  JAN    73 


HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

21 

21 

2 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

23 

23 

22 

23 

22 

22 

"<•  »o 

«*•:« 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

2  3 

22 

3 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

22 

25 

27 

29 

29 

27 

27 

25 

23 

23 

23 

23 

22 

21 

21 

20 

19 

19 

23 

4 

19 

20 

20 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

25 

25 

20 

iS 

17 

17 

18 

16 

18 

IB 

16 

1  7 

1  7 

17 

16 

19 

5 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

1  8 

19 

20 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

17 

6 

1  7 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

7 

16 

1  6 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

1  6 

16 

16 

16 

1  5 

15 

15 

1  6 

16 

15 

1  5 

15 

15 

1  6 

16 

15 

16 

8 

16 

16 

15 

15 

1  5 

15 

15 

17 

22 

26 

25 

24 

22 

23 

26 

26 

32 

29 

25 

27 

22 

21 

21 

22 

22 

9 

23 

19 

20 

18 

1  8 

18 

18 

19 

20 

20 

21 

18 

18 

19 

19 

18 

19 

19 

1  7 

17 

17 

16 

16 

16 

IS 

10 

15 

1  4 

14 

14 

1  4 

14 

14 

1  5 

18 

18 

16 

18 

1  8 

19 

18 

18 

18 

18 

17 

17 

1$ 

16 

15 

16 

16 

1  1 

15 

i  6 

16 

16 

16 

16 

16 

41 

22 

19 

16 

19 

20 

20 

22 

22 

21 

20 

18 

1  8 

19 

19 

19 

18 

19 

12 

16 

1  7 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

17 

l  8 

17 

18 

21 

19 

20 

22 

25 

26 

22 

21 

21 

21 

21 

23 

1  9 

13 

22 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

18 

18 

1B 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

16 

19 

1  4 

19 

19 

18 

ie 

18 

ie 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

IB 

19 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

19 

1  5 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

26 

27 

28 

29 

25 

23 

22 

23 

It,   *  o 

24 

21 

19 

18 

18 

18 

16 

22 

16 

16 

18 

1  8 

IB 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

20 

21 

20 

20 

20 

19 

18 

19 

19 

1  7 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

19 

21 

22 

21 

21 

21 

23 

25 

29 

31 

30 

30 

30 

28 

25 

25 

26 

23 

18 

25 

24 

24 

2  4 

24 

24 

24 

26 

28 

31 

28 

25 

24 

24 

26 

27 

25 

26 

25 

24 

25 

26 

30 

28 

26 

19 

25 

28 

28 

27 

28 

29 

40 

43 

27 

26 

26 

25 

24 

25 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

21 

21 

21 

20 

26 

20 

20 

19 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

1  8 

18 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

16 

18 

21 

8 

8 

8 

e 

8 

8 

g 

e 

8 

9 

8 

6 

15 

15 

14 

13 

I  3 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

1  4 

11 

22 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

16 

29 

22 

20 

19 

19 

8 

10 

11 

13 

16 

17 

16 

1  7 

25 

13 

10 

6 

16 

23 

18 

18 

1  7 

16 

16 

1  7 

17 

17 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

22 

21 

21 

18 

17 

16 

16 

16 

16 

18 

24 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

9 

10 

12 

21 

21 

1  9 

16 

19 

l  8 

17 

18 

19 

18 

17 

18 

13 

25 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

16 

19 

20 

20 

23 

22 

22 

19 

19 

19 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

23 

20 

26 

25 

26 

25 

25 

27 

23 

23 

54 

37 

33 

26 

26 

28 

28 

31 

36 

35 

26 

23 

22 

24 

27 

27 

27 

29 

27 

25 

25 

25 

24 

24 

21 

19 

IB 

1  7 

1  7 

17 

1  6 

15 

16 

16 

18 

18 

16 

15 

15 

1  5 

15 

15 

17 

18 

28 

17 

15 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

1  4 

1  4 

15 

16 

1  5 

15 

14 

14 

14 

14 

1  4 

1  4 

29 

1  4 

1  3 

13 

12 

12 

12 

13 

17 

16 

15 

16 

17 

16 

16 

15 

16 

18 

18 

17 

1  7 

16 

16 

15 

18 

15 

30 

17 

1  6 

15 

1  4 

14 

14 

14 

17 

17 

17 

15 

1  5 

15 

15 

1  5 

17 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

16 

31 

12 

12 

12 

1  2 

12 

11 

11 

13 

14 

14 

14 

15 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1  1 

11 

11 

1 1 

1 1 

12 

MEAN 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

1  7 

21 

19 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

IB 

19 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


HOUR 
DAY 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

! 

10 

11 
12 
13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  ■  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001  MONTH  FEB    73 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    1  1    1  2    13    14    1  5    16    1  7    1  8    19 


12 
12 

19 
13 
13 
1  2 
19 
18 
18 
19 


1  7 
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24 

24 

23 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

29 

20 

26 

26 

26 

26 

24 

24 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

26 

24 

21 

28 

27 

27 

28 

30 

29 

32 

32 

33 

25 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

24 

24 

25 

26 

25 

25 

23 

21 

27 

22 

21 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

25 

26 

21 

21 

25 

25 

21 

19 

18 

17 

18 

22 

25 

25 

23 

21 

21 

22 

23 

24 

27 

28 

26 

26 

24 

21 

19 

21 

22 

22 

22 

18 

17 

19 

19 

21 

20 

21 

20 

21 

23 

22 

21 

22 

24 

23 

21 

20 

20 

21 

22 

24 

26 

26 

24 

23 

23 

24 

26 

26 

25 

2  4 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

23 

25 

22 

23 

24 

23 

22 

23 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

25 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

20 

2  5 

22 

23 

22 

26 

26 

2  2 

22 

24 

20 

21 

23 

36 

27 

26 

26 

25 

26 

26 

30 

31 

27 

23 

20 

22 

23 

27 

29 

28 

25 

27 

20 

20 

21 

21 

23 

24 

26 

2  8 

27 

27 

26 

23 

24 

24 

22 

22 

21 

20 

20 

19 

18 

IB 

18 

17 

22 

28 

1  7 

19 

19 

19 

21 

21 

22 

23 

26 

26 

24 

26 

22 

15 

16 

17 

18 

18 

17 

18 

18 

19 

23 

21 

20 

29 

1  7 

19 

18 

1  1 

11 

11 

14 

18 

15 

13 

12 

12 

13 

13 

12 

11 

10 

10 

1  1 

1 1 

1 1 

1  1 

12 

1  1 

13 

30 

10 

I 

7 

8 

9 

9 

8 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

B 

8 

8 

9 

11 

10 

8 

23 


25 


25 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  .  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS    PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001  MONTH  OCT    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 


9 
1  0 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
■9 
20 

21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 

2t 

29 

30 

31 

MEAN 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  * 

<EAN 

9 

9 

10 

10 

9 

9 

10' 

12 

9 

s 

8 

8 

a 

9 

10 

21 

22 

22 

22 

25 

26 

2  5 

23 

22 

14 

24 

24 

23 

22 

22 

23 

24 

27 

27 

27 

26 

28 

29 

31 

27 

28 

24 

22 

24 

25 

23 

26 

30 

33 

26 

40 

30 

28 

27 

25 

25 

28 

32 

27 

24 

25 

27 

22 

22 

18 

21 

18 

17 

18 

15 

17 

18 

26 

22 

24 

20 

1  6 

11 

1  1 

10 

19 

22 

23 

19 

22 

22 

21 

21 

1  B 

15 

16 

16 

15 

13 

1  1 

13 

14 

18 

20 

17 

20 

1  6 

?  . 

■  ...  i 

.  . *  -     . 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

2  3 

25 

27 

26 

26 

28 

20 

30 

28 

26 

24 

22 

23 

24 

34 

31 

28 

24 

22 

22 

22 

22 

23 

21 

21 

21 

25 

23 

22 

22 

23 

24 

24 

2  7 

25 

25 

25 

24 

21 

20 

18 

18 

18 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

18 

19 

19 

19 

20 

21 

23 

20 

20 

19 

20 

23 

23 

23 

22 

23 

24 

22 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

21 

24 

23 

23 

24 

25 

27 

28 

32 

28 

24 

27 

24 

27 

26 

24 

23 

27 

32 

34 

31 

30 

35 

37 

38 

28 

38 

38 

35 

35 

34 

33 

32 

38 

37 

39 

30 

29 

25 

25 

23 

1  8 

17 

1  7 

18 

17 

16 

17 

17 

16 

27 

16 

15 

15 

15 

16 

16 

19 

22 

19 

1  7 

17 

1  7 

16 

1  7 

17 

20 

19 

19 

1  B 

19 

19 

18 

19 

18 

18 

23 

24 

25 

27 

24 

22 

24 

23 

22 

20 

34 

22 

24 

25 

24 

23 

23 

25 

31 

26 

17 

1  7 

16 

19 

24 

20 

18 

17 

1  5 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

14 

1  4 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

15 

1  3 

13 

13 

13 

13 

'  4 

14 

*  4 

14 

■  3 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

15 

15 

16 

15 

IS 

15 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

1  7 

21 

22 

22 

21 

20 

14 

1  3 

13 

13 

14 

14 

1  4 

15 

16 

18 

17 

16 

15 

16 

15 

1  6 

15 

1  4 

14 

15 

16 

1  7 

15 

15 

14 

1  4 

14 

14 

14 

1  5 

14 

14 

15 

15 

i  5 

15 

15 

15 

15 

15 

1  5 

14 

1  4 

15 

17 

20 

21 

19 

16 

15 

15 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

IE 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

16 

1  4 

14 

16 

1  7 

17 

15 

14 

14 

13 

14 

14 

15 

15 

14 

1  4 

15 

16 

16 

16 

16 

15 

18 

1  5 

17 

16 

16 

16 

22 

37 

35 

19 

15 

14 

15 

19 

23 

22 

16 

15 

1B 

19 

1  7 

1  7 

19 

18 

19 

18 

18 

16 

16 

IS 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

IS 

IS 

15 

15 

15 

15 

18 

17 

16 

20 

17 

15 

16 

1  7 

15 

14 

14 

14 

1  4 

15 

16 

16 

15 

14 

15 

18 

37 

17 

49 

43 

39 

38 

44 

44 

54 

61 

36 

2B 

19 

18 

1  7 

18 

21 

22 

22 

28 

24 

21 

21 

3  0 

36 

4  1 

32 

50 

52 

31 

26 

32 

4  9 

45 

37 

32 

29 

24 

19 

20 

21 

21 

21 

18 

18 

19 

19 

26 

33 

4  0 

48 

30 

37 

65 

63 

58 

47 

37 

61 

95 

51 

32 

33 

30 

27 

21 

22 

31 

36 

26 

26 

27 

24 

23 

22 

26 

39 

27 

27 

28 

41 

40 

4  6 

57 

41 

40 

42 

33 

32 

25 

2  6 

28 

27 

31 

26 

28 

30 

38 

25 

18 

18 

32 

23 

18 

18 

19 

19 

21 

26 

35 

26 

21 

19 

18 

1  7 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

17 

18 

20 

18 

18 

18 

1  8 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

20 

21 

2- 

21 

21 

21 

22 

24 

2  2 

21 

19 

20 

1  7 

1  7 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

16 

16 

15 

1  6 

15 

15 

15 

15 

16 

15 

15 

16 

18 

21 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

23 

24 

2  3 

24 

24 

25 

23 

20 

20 

24 

20 

17 

19 

22 

19 

16 

16 

17 

16 

16 

17 

18 

18 

18 

IB 

i9 

19 

1  7 

1  7 

16 

16 

15 

15 

18 

23 

23 

21 

22 

21 

22 

25 

27 

23 

21 

20 

19 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

21 

22 

21 

PERCENTAGE    OF    DATA    VALID 


125 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2HOURLY   DATA   FOR   '973 
STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAUST      NO  31001 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  ■  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CON/C 

24  HOUR  MAXIMUM 

JAN 

31 

19 

29 

FEB 

20 

17 

24 

MAR 

2B 

16 

22 

APR 

30 

17 

31 

MAY 

28 

17 

21 

JUN 

27 

18 

31 

JUL 

31 

17 

22 

AUG 

31 

20 

31 

SEP 

30 

2  5 

35 

OCT 

31 

21 

39 

NOV 

30 

20 

31 

DEC 

28 

24 

34 

YEAR 

345 

19 

39 

MAXIMUM  READING 
54 
48 
54 
44 
3  9 
46 
37 
40 
51 
95 
71 
56 
95 


ONTARIO   MINISTRY 

OF 

THE 

ENVIRONMENT 

-  AIR 

MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY  GROUP  FREQUENCY 

CLASSIFICATION  FOR 

73 

POLLUTANT 

TOTAL  HYDROCARBONS 

UNIT 

PARTS  PER 

TEN 

MILLION 

STATION 

67 

COLLEGE 

ST 

TORONTO 

OAMST      I 

m 

31001 

00 

TO  10 

1  1 

TO  19 

20  TO  30 

3t 

TO  60 

61 

TO 

90 

91  - 

140 

141  - 

200 

2018OVER 

TOTAL 

JAN 

27 

436 

266 

12 

0 

0 

0 

0 

741 

FEB 

4 

291 

91 

8 

0 

0 

0 

0 

394 

MAR 

49 

515 

73 

3 

0 

0 

0 

0 

640 

APR 

97 

458 

137 

27 

0 

0 

0 

0 

719 

MAY 

0 

541 

98 

3 

0 

0 

0 

0 

64  2 

JUN 

6 

449 

124 

40 

0 

0 

0 

0 

619 

JUL 

25 

575 

139 

4 

0 

0 

0 

0 

743 

AUG 

68 

368 

243 

64 

0 

0 

0 

0 

743 

SEP 

25 

77 

508 

101 

0 

0 

0 

0 

71  1 

OCT 

15 

408 

239 

70 

4 

1 

0 

0 

737 

NOV 

0 

388 

290 

24 

2 

0 

0 

0 

704 

DEC 

0 

175 

371 

103 

0 

0 

0 

0 

649 

YEAR 

316 

4681 

2579 

459 

6 

1 

0 

0 

8042 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 

91 


MIN 

4 


10 
12  3 


30 

15  1 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION   PERCENT 

50        70        90        95 


98 

36  4 


99 

39  3 


MAX 
95 


ARITH 
MEAN 


127 


ONTARIO   MINISTRY 


POLLUTANT 

-  TOTAL  HYDROCARBONS 

UNITS  -  PARTS 

PER 

TEN 

MILLION 

STATION 

COLLEGE  1ST  FL 

S  TORONTO 

CAMST 

NO 

31  081 

MONTH  JAN    7 

3 

HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

■ 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  l 

1  2 

1  3 

14    15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

12 

1  1 

10 

10 

10 

1C 

1  0 

f  1 

1  1 

10 

10 

1  1 

1  1 

11    11 

l  1 

12 

1  2 

12 

12 

12 

12 

1  3 

13 

1  1 

2 

12 

12 

12 

12 

. 

12 

12 

14 

15 

15 

13 

9 

7 

7     7 

9 

9 

10 

10 

1  0 

1  1 

1  1 

10 

1  1 

3 

DATA 

MISSING  - 

4 

0 

" 

'  '' 

<, .  .  <. 

.  =  * 

.  V 

e  a  *   ■: 

1  1 

1  1 

11    11 

1  1 

11 

11 

9 

9 

9 

9 

9 

t  <  »  ,. 

O  1,  A 

5 

DATA 

MISSING  ■ 

6 

DATA 

MISSING  - 

7 

DATA 

MISSING  - 

8 

"'  *  ''  7 

i  e  e  * 

°  "  ° 

«  ^  :i    I, 

a  »  i   e 

a  o  ■ 

1  5 

1  2 

1  1 

11    16 

15 

18 

16 

14 

17 

11 

1 1 

1  1 

12 

r.   *  g  ,'. 

g 

1  1 

10 

hi 

8 

8 

8 

9 

1  1 

11 

9 

7 

6 

6 

5     5 

5 

7 

7 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

8 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

9 

8 

8 

8 

6 

6     6 

7 

7 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

11 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

8 

7 

6 

7 

5 

7     9 

10 

13 

13 

12 

12 

12 

13 

13 

15 

9 

12 

12 

12 

10 

9 

tj 

9 

9 

12 

13 

12 

1  1 

1  1 

1  1 

11    11 

14 

16 

14 

11 

12 

12 

12 

12 

24 

1  2 

1  3 

13 

1  3 

12 

12 

1  1 

■  0 

1  0 

12 

10 

10 

10 

11 

1  1 

11    11 

11 

10 

9 

9 

9 

S 

9 

9 

12 

1  1 

14 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

10    11 

12 

12 

11 

1  1 

1 1 

12 

11 

1  1 

22 

10 

1  5 

17 

1  6 

1  6 

1  7 

1  7 

17 

17 

20 

23 

20 

18 

19 

1B 

16    15 

15 

19 

18 

15 

1  5 

14 

15 

15 

15 

17 

1  6 

14 

15 

1  6 

1  7 

16 

15 

16 

1  7 

1  7 

16 

16 

16 

1  6 

16    15 

16 

17 

18 

17 

1  6 

15 

15 

15 

14 

1  6 

17 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

16 

1  7 

16 

16 

16 

17    20 

26 

27 

26 

24 

25 

21 

1  7 

20 

20 

18 

18 

1  8 

16 

15 

1  5 

16 

18 

18 

21 

25 

24 

19 

18 

1  S 

19    20 

26 

20 

20 

17 

17 

19 

23 

26 

25 

20 

19 

19 

24 

23 

21 

24 

23 

20 

17 

22 

21 

20 

18 

17 

16    19 

1  8 

18 

1  7 

,  t6 

1  5 

.  15 

15 

15 

1  6 

19 

20 

14 

1  2 

12 

1  2 

12 

1  2 

1  2 

12 

14 

1  2 

13 

1  4 

13 

12    13 

13 

13 

v  ■:  ft  *  i 

13 

21 

DATA 

MISSING  - 

22 

■  w 

.  .;.  : 

i   /; 

'■■ &    ' 

■;,  -  ,  ;.     0  „   « 

23 

24 

22 

26 

35 

16 

1  1 

1  1 

1  1 

*  *  a  a 

22. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 1 

1  1 

■   *  !        ,.: 

^  as 

15 

13 

12 

13 

1  1 

1  1 

12 

12 

i.  *,  o  » 

24 

13 

1  2 

12 

12 

1  1 

1  1 

1  1 

13 

14 

13 

15 

15 

13 

13    12 

13 

13 

13 

13 

13 

15 

15 

13 

14 

13 

25 

13 

'  ■>  {.  v       ; 

*  ' 

a  :  ■:  ~ 

j  '  !   '■ 

14 

13    13 

16 

1  8 

18 

18 

19 

19 

21 

19 

22 

26 

23 

24 

2  2 

24 

23 

18 

18 

30 

34 

30 

24 

':  «  <-   « 

o  A  *  <■  »i   a  .:.  b 

32 

22 

18 

20 

20 

24 

24 

23 

24 

27 

- 

DATA 

MISSING  - 

28 

DATA 

MISSING  - 

29 

, 

DATA 

MISSING  ■ 

30 

DATA 

MISSING  - 

DATA  MISSING  - 
12    12    53 


13 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO 

MINISTRY 

OF   THE   ENVIRONMENT    AIR 

MANAGEMENT 

BRANCH 

POLLUTANT 

-  TOTAL  i 

1YDROCARBONS 

UNITS  -  PARTS 

PER 

TEN 

MILLION 

STATION  - 

COLLEGE 

ST  FL 

S  TORONTO 

OAMST 

NO 

31081 

MONTH  FEB    7 

3 

HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 

■i  I-.  u  & 

" 

"" 

17 

16 

18 

1  6 

1  6 

1  7 

13 

17 

16 

16 

14 

13 

1  6 

2 

1  3 

10 

10 

i  5 

10 

1  0 

12 

15 

20 

23 

19 

18 

22 

30 

43 

56 

4  4 

37 

35 

30 

26 

20 

1  7 

1  7 

23 

3 

13 

1  1 

1  1 

i  1 

1  i 

1  l 

•  1 

1  1 

1  1 

11 

1  l 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

11 

A 

DATA 

MISSING  - 

5 

DATA 

MISSING  - 

6 

DATA 

MISSING  ■ 

7 

DATA 

MISSING  ■ 

8 

DATA 

MISSING  - 

3 

o  a   J  6 

*  '■ 

"  ' 

' 

.Vt. 

-■ 

-  " 

0  C    3 

e  =  e 

,  ,;;  ,. 

18 

16 

17 

1  7 

1  7 

16 

16 

«  «  »  a 

10 

1B 

16 

15 

1  5 

15 

1  e 

17 

18 

16 

16 

16 

1  5 

14 

1  4 

1  7 

15 

16 

16 

1  7 

16 

16 

18 

17 

1  6 

1  1 

18 

16 

i  5 

15 

14 

14 

16 

1  6 

16 

16 

1  4 

14 

14 

1  4 

1  4 

15 

1  5 

16 

18 

17 

18 

21 

16 

16 

i  2 

1  7 

15 

1  5 

15 

16 

16 

18 

21 

21 

20 

9 

10 

9 

8 

14 

12 

10 

10 

14 

15 

14 
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2' 

2  0 

2  0 

2  3 

EAN 

18 

'  B 

18 

•  3 

•fi 

IS 

19 

20 

:: 

21 

: 

'  I 

•  B 

■  3 

70 

21 

21 

2  2 

tg 

2  0 

19 

19 

1  9 

19 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


STAT 

[ON    - 

PHAR 

n!ACY 

AND    401    TOI 

TONTC 

....-, 

33002 

MONTH    FEB 

7  3 

HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

: 

1 

0. 

6 

7 

0 

9 

10 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

fi 

19 

20 

21 

2  2 

.2 

1 

MEAN 

24 

26 

7  0 

7.1 

22 

7  0 

'  9 

7  3 

23 

26 

25 

2  7 

2  6 

2  0 

2  4 

24 

21 

21 

21 

2  0 

2  0 

3  0 

19 

19 

7  3 

2 

IB 

i  7 

1  7 

■0 

16 

14 

1   1 

1  7 

12 

14 

17 

I  0 

13 

16 

IB 

19 

!  1 

7  6 

34 

4 

4  1 

33 

2  7 

15 

7  0 

3 

'0 

1  1 

13 

I  1 

1   1 

9 

8 

8 

8 

9 

10 

10 

12 

1  4 

13 

12 

12 

14 

13 

12 

14 

15 

15 

14 

12 

4 

13 

i  2 

12 

10 

a  a  a  : 

• 

. 

. 

..  .  t,  a 

■ 

■ 

a  a  »  0 

*  «  * 

a  a  a  a 

0 

■ 

...  a      a 

■ 

18 

15 

15 

19 

17 

17 

17 

17 

16 

a  -  ^^ 

0 

15 

15 

14 

15 

1  5 

15 

16 

20 

17 

17 

17 

I ' 

1  .: 

13 

1  4 

15 

10 

'  1 

13 

II 

14 

1  4 

1.1 

15 

7 

i  4 

•l 

14 

1  4 

1  4 

1  s 

18 

20 

20 

14 

14 

1  3 

IE 

In 

1  1 

■  '. 

'6 

1  7 

16 

'  B 

-  f 

1  0 

16 

8 

1  1 

'  2 

i  • 

1  1 

12 

12 

14 

1  5 

1  4 

14 

12 

17 

1  4 

1  0 

1  7, 

20. 

19 

18 

18 

■  e 

-.7 

18 

1  6 

lc 

9 

'O 

'  6 

'  0 

1  6 

•  0 

■  7 

21 

:  9 

27 

24 

21 

19 

17 

1  7 

1  7 

1  9 

19 

71 

7  1 

19 

•6 

1  8 

18 

1  B 

13 

10 

1  9 

B 

'  fi 

17 

'0 

15 

•8 

1  ., 

•9 

19 

1  3 

18 

1  7 

20 

20 

2  0 

21 

22 

2  2 

2  0 

2  3 

24 

1  9 

11 

7  2 

20 

?(■- 

19 

20 

2  0. 

23 

7  | 

.  3 

7  4 

7  3 

2  3 

24 

24 

26 

24 

2  3 

2  2 

21 

2  0 

12 

'  9 

'  9 

'8 

1  6 

19 

19 

70 

2  6 

.0 

2  3 

23 

23 

2  3 

22 

2  2 

23 

23 

!  4 

2  7 

2  4 

24 

24 

7  3 

'  3 

.   4 

2  2 

20 

2  0 

19 

20 

7  3 

38 

'4 

.4 

2  3 

7  7 

7  4 

2  2 

2  2 

7  6 

7  0 

2  6 

2  6 

24 

3  1 

38 

38 

3  0 

7  6 

1  4 

78 

2  0 

2  8 

3  0 

7  6 

.  4 

23 

27 

7  3 

■  9 

16 

•  = 

'  5 

•  b 

■6 

1  0 

'  1 

I  . 

'  2 

12 

14 

12 

'9 

15 

10 

9 

9 

B 

B 

s 

1  1 

IS 

14 

•2 

1  1 

1 

•2 

1  3 

•  4 

10 

17 

■  5 

•4 

1.0 

13 

13 

14 

16 

'2 

■t 

16 

1  7 

1  7 

16 

■8 

,  g 

2' 

2' 

20 

21 

22 

22 

23 

23 

.    4 

2  4 

:  4 

22 

24 

2  6 

7  6 

7  4 

21 

17 

7  1 

7  1 

18 

'  9 

2  3 

22 

2  0 

2" 

2  0 

21 

2  0 

2i 

2  0 

2  0 

'3 

19 

IS 

1  7 

3  2 

24 

1  7 

16 

18 

2  0 

■s 

1  7 

i  : 

1  7 

'8 

7  0 

7  ' 

"  ■ 

21 

7  2 

21 

2  0 

'  '. 

1  = 

14 

14 

14 

14 

4 

'O 

16 

16 

16 

1  7 

,4 

•o 

15 

•  4 

1  J 

1  ! 

'  3 

1  2 

'6 

17 

-  1 

'  1 

1  4 

'  4 

14 

I  4 

IE 

'8 

> 

17 

19 

18 

16 

1  >-, 

1  0 

2  : 

'3 

i  3 

13 

'  .: 

14 

1  : 

1  7 

IB 

19 

'  B 

IS 

18 

16 

22 

1  7 

2  7 

2  3 

21 

3  0 

•  3 

19 

18 

2  2 

18 

21 

16 

i  ,. 

16 

1  7 

2  0 

19 

2  0 

2  2 

;  '. 

21 

■   7 

1  fi 

1  6 

'  7 

,  B 

2  0 

7  .7 

25 

21 

l  S 

18 

15 

19 

7  2 

'3 

1  3 

■3 

'  : 

14 

13 

1  i 

1  B 

21 

18 

1  1 

1., 

Mi 

'  8 

16 

18 

7  0 

2  0 

2  2 

21 

24 

7  0 

2  8 

2'  6 

18 

23 

22 

21 

2  0 

1  7 

1  G 

it. 

1  7 

7  0 

24 

■■  > 

18 

'fi 

17 

18 

10 

27 

70 

19 

I  9 

1  8 

18 

16 

16 

i8 

24 

18 

IE 

15 

16 

1  6 

1  7 

1 B 

18 

20 

"I 

19 

18 

'8 

•6 

'8 

19 

18 

2  0 

2  0 

21 

21 

2  0 

2  1 

21 

"3 

20 

7' 

7  7 

20 

19 

1  9 

19 

i  fi 

16 

19 

•9 

IB 

1  7 

'  3 

•  9 

2  0 

2  0 

19 

19 

.'9 

13 

•  3 

'9 

1  7 

16 

•9 

2  6 

1.  7 

l   ' 

•o 

16 

1  1 

16 

1  9 

28 

7  8 

2  3 

1  fi 

16 

1  7 

17 

17 

I  B 

19 

:  ' 

20 

19 

1  S 

18 

1  7 

'9 

2  7 

i" 

18 

18 

:  8 

1  1- 

10. 

'  0 

20 

70 

19 

■e 

20 

'8 

16 

16 

'  0 

16 

■H 

18 

■  B 

'  0 

1  0 

'  7 

2  8 

i  u 

18 

■  g 

1  0 

1  4 

14 

15 

73 

29 

70 

27 

2  6 

25 

2  2 

2  2 

18 

2' 

7.; 

3". 

19 

2  2 

24 

2  ' 

7 : 

7  1 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  ■  PHARMACY  AND  401  TORONTO         NO  33002 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  MAR    7  3 


HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

26 

20 

17 

17 

18 

1  7 

16 

14 

16 

16 

15 

15 

18 

17 

16 

18 

18 

18 

18 

19 

22 

26 

27 

24 

19 

2 

24 

27 

29 

33 

24 

22 

26 

32 

30 

23 

24 

21 

21 

21 

21 

22 

20 

20 

19 

20 

19 

19 

18 

18 

23 

3 

1  7 

1  7 

17 

16 

1  7 

17 

16 

17 

1  7 

18 

17 

17 

16 

18 

18 

18 

17 

18 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

4 

23 

27 

31 

35 

32 

26 

27 

26 

24 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

18 

17 

16 

16 

17 

17 

18 

19 

18 

21 

5 

17 

16 

16 

18 

1  6 

1  7 

18 

17 

18 

22 

19 

20 

24 

24 

2  2 

22 

21 

21 

19 

19 

18 

19 

19 

1  8 

19 

6 

18 

18 

18 

17 

1  7 

1  7 

18 

19 

24 

24 

22 

20 

19 

18 

18 

16 

20 

22 

21 

24 

22 

19 

20 

22 

20 

7 

20 

1  8 

17 

17 

1  8 

17 

18 

19 

19 

18 

19 

1  9 

19 

19 

20 

24 

23 

22 

20 

19 

17 

17 

19 

19 

19 

8 

17 

18 

23 

23 

20 

20 

22 

24 

25 

22 

19 

17 

1  7 

17 

18 

18 

26 

26 

24 

24 

24 

27 

31 

39 

23 

9 

30 

29 

32 

26 

23 

23 

26 

28 

23 

20 

19 

18 

18 

16 

1  7 

18 

19 

18 

19 

20 

18 

18 

18 

19 

21 

10 

13 

1  8 

16 

1  7 

17 

17 

16 

16 

18 

20 

18 

19 

18 

18 

17 

16 

20 

18 

17 

16 

16 

1  6 

16 

16 

1  7 

11 

15 

15 

14 

14 

1  6 

16 

16 

IS 

1  6 

16 

16 

17 

IB 

20 

16 

15 

14 

14 

14 

1  4 

14 

14 

18 

20 

1  6 

12 

14 

12 

13 

14 

1  2 

12 

10 

1  2 

14 

15 

12 

1  2 

12 

13 

13 

14 

17 

20 

17 

17 

16 

16 

1  7 

1  7 

14 

13 

1  6 

15 

16 

15 

1  4 

14 

15 

19 

20 

20 

1  7 

1  7 

16 

1  7 

18 

18 

20 

19 

19 

20 

20 

20 

25 

1  8 

1  4 

24 

20 

22 

20 

1  9 

19 

19 

19 

22 

24 

24 

21 

20 

20 

20 

21 

21 

19 

20 

20 

18 

17 

1  7 

1  7 

20 

15 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

1  7 

19 

22 

23 

23 

22 

22 

19 

18 

16 

20 

20 

21 

22 

21 

22 

23 

22 

20 

18 

24 

20 

21 

22 

22 

22 

25 

31 

30 

27 

26 

24 

26 

26 

24 

23 

28 

28 

23 

2  3 

21 

20 

20 

20 

24 

17 

19 

18 

16 

16 

-  5 

16 

17 

17 

1  9 

18 

16 

18 

19 

26 

22 

19 

16 

16 

17 

18 

17 

16 

15 

16 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

1  7 

18 

18 

13 

1  8 

20 

20 

1  9 

19 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

19 

19 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

19 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

21 

20 

20 

21 

21 

20 

19 

19 

20 

20 

23 

20 

20 

22 

22 

19 

19 

18 

18 

20 

23 

22 

22 

21 

19 

18 

18 

18 

17 

22 

24 

24 

24 

22 

21 

22 

22 

21 

21 

22 

28 

22 

22 

22 

20 

22 

23 

21 

20 

19 

19 

1  8 

18 

20 

22 

25 

25 

26 

25 

20 

1  9 

18 

18 

21 

22 

17 

16 

16 

16 

15 

1  4 

14 

17 

21 

20 

16 

16 

21 

20 

21 

22 

24 

23 

22 

20 

21 

25 

30 

24 

20 

23 

24 

24 

25 

22 

17 

1  7 

19 

24 

22 

20 

19 

22 

22 

22 

22 

22 

24 

26 

27 

29 

31 

31 

32 

31 

24 

24 

31 

30 

30 

30 

26 

27 

28 

28 

28 

22 

19 

19 

19 

19 

21 

22 

24 

2-4 

26 

30 

34 

35 

3  6 

32 

27 

25 

23 

26 

20 

18 

20 

22 

22 

21 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

19 

1  9 

18 

20 

2  0 

17 

17 

18 

19 

18 

20 

26 

16 

16 

15 

13 

13 

14 

18 

22 

20 

18 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

20 

20 

18 

1  8 

17 

27 

13 

19 

19 

18 

18 

19 

24 

26 

24 

22 

22 

22 

19 

17 

17 

19 

19 

16 

15 

16 

19 

26 

24 

19 

2  0 

28 

22 

19 

19 

20 

19 

19 

1  8 

18 

18 

16 

14 

13 

13 

16 

14 

14 

14 

14 

16 

14 

15 

18 

19 

21 

17 

29 

30 

26 

19 

1  9 

20 

21 

1B 

18 

19 

16 

15 

15 

13 

1  3 

12 

14 

16 

15 

17 

17 

16 

16 

14 

1  6 

17 

30 

14 

14 

13 

1  2 

12 

13 

15 

18 

22 

20 

18 

18 

16 

1  6 

16 

20 

22 

21 

20 

22 

21 

22 

23 

22 

18 

31 

26 

22 

22 

18 

15 

1  5 

1  6 

17 

18 

18 

19 

18 

20 

20 

18 

19 

20 

18 

18 

18 

16 

14 

14 

14 

18 

MEAN 

21 

20 

20 

19 

1  8 

18 

19 

21 

21 

20 

19 

18 

19 

1  9 

18 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  PHARMACY  AND  401  TORONTO         NO  33002 


ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  APR    73 


HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

1  2 

12 

12 

1  1 

1  1 

11 

10 

10 

10 

10 

ta 

10 

1  0 

10 

1  0 

,  ,B 

7 

1  1 

2 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

'2 

1  6 

15 

10 

1  0 

9 

7 

V-   5  [! 

*■  ■:<  >;• 

«s  o  * 

3 

1,1  *  *  lv 

c  a  t 

*  *  *' 

e  ->  <. 

<Z  B  ■/ 

22 

23 

27 

27 

26 

22 

21 

19 

16 

19 

*  \-  * '.' 

4 

20 

18 

14 

14 

1  9 

17 

16 

1  8 

19 

16 

14 

14 

16 

14 

12 

14 

17 

16 

14 

13 

12 

12 

11 

1  1 

15 

S 

1  0 

10 

1  0 

10 

10 

1  1 

12 

18 

15 

13 

13 

14 

14 

1  4 

15 

16 

18 

18 

17 

1  7 

18 

22 

21 

20 

15 

6 

1  8 

16 

15 

15 

16 

14 

16 

18 

18 

16 

14 

14 

14 

1  4 

17 

18 

22 

19 

18 

22 

22 

24 

22 

21 

18 

7 

21 

19 

18 

17 

1  7 

1  7 

18 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

20 

24 

22 

20 

20 

22 

19 

8 

20 

18 

1  6 

1  6 

1  5 

15 

15 

16 

1  6 

17 

13 

17 

18 

1  7 

18 

18 

IB 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

19 

18 

9 

18 

18 

19 

1  9 

20 

19 

22 

23 

21 

2  0 

19 

1  9 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

17 

17 

17 

1  7 

19 

10 

1  7 

1  6 

1  5 

1  6 

15 

1  5 

15 

18 

16 

14 

13 

19 

18 

17 

18 

18 

18 

19 

1  7 

15 

16 

16 

16 

16 

11 

1  6 

16 

17 

1  6 

1  7 

18 

"8 

20 

20 

18 

17 

1  7 

16 

19 

17 

18 

22 

21 

20 

22 

21 

22 

21 

22 

19 

12 

21 

22 

22 

21 

20 

21 

23 

26 

22 

1  7 

16 

15 

15 

1  6 

15 

1  7 

18 

'  S 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

13 

19 

1  9 

1  7 

18 

18 

18 

20 

20 

18 

19 

1  7 

19 

18 

1  7 

17 

18 

18 

19 

18 

19 

20 

23 

21 

23 

19 

1  4 

22 

23 

22 

22 

22 

22 

23 

22 

19 

18 

18 

1  7 

17 

1  7 

16 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

IS 

20 

19 

15 

22 

22 

22 

21 

20 

20 

21 

21 

22 

18 

1  7 

16 

15 

16 

16 

16 

18 

19 

20 

20 

21 

21 

24 

29 

20 

16 

31 

28 

25 

24 

24 

27 

26 

28 

24 

22 

20 

20 

20 

20 

•  S 

18 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

1  6 

22 

1  7 

1  6 

1  7 

16 

1  8 

17 

18 

1  9 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

18 

18 

19 

18 

17 

17 

24 

21 

22 

26 

25 

19 

18 

26 

26 

31 

34 

37 

32 

36 

39 

34 

29 

28 

20 

18 

18 

18 

18 

20 

22 

24 

26 

32 

27 

27 

25 

27 

1  9 

21 

21 

22 

20 

22 

19 

20 

21 

19 

19 

18 

16 

15 

16 

18 

16 

16 

16 

15 

16 

17 

1  6 

14 

1  4 

18 

20 

14 

1  4 

13 

1  3 

1  3 

14 

14 

15 

1  5 

14 

1  4 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

21 

13 

13 

14 

15 

14 

15 

1  7 

18 

21 

19 

18 

1  9 

18 

18 

1  8 

18 

18 

18 

16 

14 

13 

13 

12 

13 

16 

22 

14 

17 

19 

20 

19 

18 

1  7 

16 

14 

13 

14 

14 

15 

1  5 

14 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

15 

15 

14 

15 

23 

14 

14 

14 

1  6 

14 

15 

1  5 

16 

15 

14 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  PHARMACY  AND  401  TORONTO         NO  33002 
POLLUTANT  ■  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTt- 
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AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

23 

19 

27 

FEB 

2B 

ii 

26 

MAR 

31 

20 

27 

APR 

30 

ia 

27 

HAY 

27 

18 

24 

J  UN 

1 1 

i2 

16 

JUL 

21 

u 

19 

AUG 

30 

11 

18 

SEP 

25 

14 

20 

OCT 

31 

20 

36 

NOV 

28 

21 

32 

DEC 

28 

39 

24 

YEAR 

313 

17 

35 

MAXIMUM  READING 
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68 
44 
76 


ONTARIO 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  PHARMACY  AND  401  TORONTO 
00  TO  1 0    11  TO  19    20 
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OF 
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4 

AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


140    141 -200 

2014OVER 
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0 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

0 
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0 
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FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 

81 


MIN 
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22 

23 

25 

19 

21 

18 

7 

31 

18 

16 

15 

15 

15 

1  5 

14 

1  4 

1  4 

14 

13 

1  4 

14 

14 

15 

1  5 

15 

15 

l  5 

18 

18 

1  7 

1  7 

16 

8 

1  5 

14 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

18 

1  8 

18 

1  7 

15 

15 

15 

9 

14 

14 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

14 

14 

1  4 

13 

13 

13 

13 

10 

13 

13 

13 

16 

1  7 

15 

17 

21 

1B 

16 

16 

16 

1  7 

20 

1  8 

18 

18 

17 

21 

18 

16 

1  5 

15 

15 

17 

n 

14 

1  4 

13 

13 

13 

13 

15 

16 

1  6 

14 

1  4 

1  4 

14 

14 

1  4 

1  4 

15 

15 

16 

17 

16 

1  7 

16 

1  7 

15 

19 

20 

19 

1  7 

17 

1  6 

18 

21 

1  7 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

1  5 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

17 

13 

15 

1  6 

1  7 

20 

21 

19 

l  9 

19 

19 

18 

19 

14 

19 

19 

18 

i  8 

20 

21 

22 

19 

1  7 

19 

19 

1  9 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

18 

19 

19 

19 

22 

22 

25 

23 

19 

15 

27 

24 

25 

24 

25 

23 

23 

21 

18 

17 

17 

17 

18 

ia 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

16 

19 

22 

25 

2i 

16 

28 

29 

26 

21 

19 

20 

21 

22 

20 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

23 

24 

25 

22 

22 

21 

21 

19 

19 

22 

17 

1  7 

1  7 

16 

16 

l  6 

l  5 

17 

19 

19 

18 

1  6 

16 

17 

17 

17 

22 

22 

23 

28 

26 

25 

31 

35 

20 

19 

37 

34 

38 

43 

36 

30 

29 

30 

37 

24 

21 

1  7 

17 

19 

19 

20 

22 

27 

"  "  " 

■  .  «  . 

;  o  .  . 

21 

22 

27 

21 

21 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

1  6 

IS 

15 

15 

16 

16 

15 

16 

16 

1  7 

16 

16 

15 

15 

17 

20 

15 

14 

1d 

1  4 

14 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

15 

14 

15 

14 

14 

21 

14 

14 

15 

1  5 

14 

15 

1  5 

18 

1  7 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

19 

20 

19 

21 

l  9 

18 

18 

18 

18 

1  7 

2  2 

18 

21 

19 

21 

21 

20 

18 

IB 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

1  B 

17 

17 

17 

1  5 

1  5 

15 

16 

17 

16 

16 

1  5 

1  7 

23 

14 

1  4 

14 

1  4 

1  4 

15 

14 

15 

15 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

17 

1  7 

1  9 

22 

24 

22 

18 

18 

19 

16 

24 

1  6 

15 

1  4 

13 

13 

13 

14 

15 

14 

13 

13 

14 

1  5 

13 

14 

14 

16 

1  6 

15 

19 

21 

17 

17 

17 

15 

25 

15 

16 

1  5 

13 

14 

15 

14 

12 

12 

1  1 

11 

1  1 

11 

1  1 

15 

16 

16 

19 

23 

22 

25 

29 

16 

If 

32 

21 

19 

20 

1  8 

18 

IB 

1  6 

16 

1  5 

16 

16 

15 

15 

15 

1  5 

1  6 

1  6 

16 

16 

17 

1  7 

18 

18 

17 

1  8 

17 

16 

16 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

1  6 

16 

1  5 

16 

1  6 

16 

15 

15 

16 

16 

1  7 

16 

1  7 

16 

28 

16 

16 

1  5 

14 

14 

14 

14 

1  5 

15 

15 

1  6 

15 

15 

15 

1  4 

1  4 

1  4 

14 

15 

15 

15 

14 

15 

14 

15 

29 

14 

14 

13 

13 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

1  4 

15 

15 

1  6 

17 

1  7 

19 

19 

18 

1  7 

1  5 

30 

20 

23 

20 

1  6 

1  5 

14 

15 

1  5 

15 

1  4 

1  4 

14 

14 

13 

14 

1  4 

15 

1  4 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

18 


18 


19 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
1  7 

ia 

19 


21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
2§ 

30 

31 

MEAN 


POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  LAWRENCE  KENNEDY  SCARBOROUGH 
12     3     4     5     6     7     8 


NO  33003 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  MAY    7  3 

13    14    15    16    17    18    15 


14 

2- 
17 
15 

17 
18 
14 
18 
19 

18 
19 
14 
14 
22 
19 
14 
'  6 
IS 
34 


13 
14 
13 
25 
16 


15 
17 
17 
15 
14 
17 
17 
14 
16 
20 

21 
15 
14 
13 
17 
18 
14 
14 
18 
37 


24 
17 
14 
1  3 

14 
13 


14 
1  6 
17 
1  4 
13 
17 
15 
15 
17 
1  i 

21 
16 
13 
13 

17 

1  7 
1  5 
14 
19 
3fi 

15 
19 
23 
16 
14 
13 
14 
14 
1  8 
16 

20 


16 
18 
14 
13 
17 

14 
15 


1  6 
16 
13 
13 
16 
17 
16 


1  4 
16 


16 

17 
15 
13 

,  1  f 

14 

15 


19 

15 

12 


15 

14 

25 

14 
21 
20 

1  4 

13 
15 
14 
18 
1  5 

26 


18 

18 
16 
13 

,  1? 

15 
19 
23 

21 
1  7 
13 
16 
16 
19 
16 
15 
19 
21 

14 

21 


15 
14 
20 

16 


1  4 
23 
19 
18 


15 
23 
30 

23 
16 
13 
21 
21 
22 
19 
21 
17 
18 

16 
21 
19 
16 
15 
14 
15 
14 
27 
1  7 


1  4 

19 
19 


13 
16 

15 
29 
27 

20 

15 
13 
1  7 
20 
19 
1  7 
20 
1  S 
1  5 

15 
21 

18 
15 
1  5 
14 
IS 
15 
22 
1  6 


16 
14 

15 

15 
23 

21 

15 
15 
14 

15 

1  7 
1  7 
15 
15 
16 


16 
19 
18 
15 
15 
15 
15 
14 
16 
16 


18 
15 


14 

21 
21 

16 
15 


15 
16 
14 
15 
15 
14 

1  7 

16 


19 
15 


16 

1  5 


16 
16 
14 
15 
14 
16 
14 
16 
16 


16 

1  7 

15 


15 
17 
17 
16 
15 
16 
15 
14 
19 
19 

16 
16 


1  4 
1  5 
1  4 
1  5 

1  7 

14 

1  7 
17 
17 
14 
14 
14 


15 
18 

17 
16 
15 
17 


18 
19 

15 
16 
14 
15 
14 
16 
15 

17 
14 

1  1 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
20 


1  5 
1  9 
17 
1  6 
15 
17 
15 
14 
1  7 
19 

15 
16 
14 
15 
14 
15 
15 
1  7 
17 


16 
17 

1  8 
1  6 


13 

1  7 

17 


1  5 
19 
17 
15 
15 
17 
15 
15 
1  7 
17 

15 
16 
14 
16 

16 
16 


19 
15 
13 
14 
13 
16 


15 
20 
19 

15 
17 
15 
15 
18 


16 
17 
14 
16 
IS 
17 
21 
20 
16 
14 

17 
20 
16 
14 
14 
15 

13 
1  7 
19 
15 


15 
19 


16 

15 


16 
15 
14 
16 
16 
16 
21 
18 
16 
14 


15 

14 
14 
14 
13 

21 


15 
19 
17 

16 

18 
15 
15 


15 
15 
15 
16 
1  6 
1  6 
19 
17 
16 
15 


15 

14 
14 
14 
13 
24 


15 
19 
17 

16 
21 
15 
15 
19 
19 

16 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
IB 
17 
15 

17 
21 
15 
15 
14 
14 
13 
24 
19 
16 


16 
19 
1  7 

1  7 
20 
15 
14 
22 


16 
15 
15 
19 
19 
16 


1  7 
15 

17 
28 
16 
14 
14 
14 
13 
22 
19 


22 

17 


16 

19 
18 

17 

20 

15 
14 

1  a 

21 

16 
1  5 
1  5 
23 
20 
15 
17 
18 
19 
1  5 

19 
32 
17 
14 
13 
14 
13 
25 
19 
22 


19 
16 

1  7 
20 

15 
15 
19 
19 

17 
14 
15 
24 
20 
15 
15 
17 
23 
1  5 


13 
13 
14 
13 
26 
19 
26 


23 

19 
16 


15 
20 


14 
15 
24 
1  9 
15 
1  5 
1  9 
30 
16 

1  9 
45 
16 
13 
13 
14 
'  3 
24 
18 
26 

23 

19 


24 

19 
1  6 


25 
15 
15 
17 


18 
14 
14 
17 
20 
14 
15 
17 
27 
18 


34 
15 
14 
13 
14 
13 
26 
16 
20 


15 
19 
1  7 


16 
15 
19 
20 

17 
16 
14 
17 
17 
17 
16 
17 
18 
19 


22 
18 
15 
14 
14 
14 
18 
19 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  LAWRENCE  KENNEDY  SCARBOROUGH     NO  33003  MONTH  JUN    73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

c 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 

1 

21 

23 

23 

26 

26 

31 

29 

25 

22 

21 

16 

I  B 

16 

18 

18 

19 

18 

20 

22 

20 

18 

18 

29 

21 

2 

39 

1  7 

17 

16 

1  5 

15 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

1  5 

15 

1  5 

IS 

16 

16 

1  6 

16 

1  7 

20 

21 

22 

17 

3 

23 

23 

23 

24 

22 

22 

20 

19 

18 

18 

18 

19 

1  9 

1  9 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

20 

19 

20 

4 

20 

21 

22 

22 

22 

26 

31 

31 

29 

26 

23 

21 

16 

19 

20 

20 

19 

19 

25 

25 

25 

1  9 

20 

23 

5 

19 

17 

1  6 

16 

1  7 

22 

25 

2  7 

19 

15 

14 

14 

15 

16 

1  7 

20 

20 

19 

21 

22 

21 

18 

18 

17 

19 

6 

17 

16 

16 

17 

17 

18 

22 

22 

19 

18 

l  7 

1  7 

16 

17 

19 

19 

19 

20 

22 

23 

20 

22 

22 

22 

19 

7 

1  7 

16 

1  8 

17 

1  6 

19 

22 

22 

18 

2  3 

20 

18 

17 

17 

1  7 

18 

18 

1  7 

18 

18 

18 

16 

1  6 

19 

16 

8 

1  7 

18 

l  7 

16 

1  7 

20 

22 

20 

20 

19 

19 

17 

16 

16 

16 

1  7 

17 

18 

19 

19 

13 

17 

1  7 

18 

18 

9 

1  7 

1  8 

1  7 

1  7 

1  6 

17 

17 

15 

15 

15 

15 

16 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

1  5 

16 

1  7 

16 

1  6 

16 

16 

10 

15 

15 

1  5 

15 

1  6 

19 

20 

16 

1  5 

1  5 

15 

1  4 

13 

13 

14 

1  5 

15 

16 

17 

18 

20 

19 

19 

19 

16 

1  I 

21 

19 

1  7 

20 

25 

23 

29 

28 

20 

21 

24 

20 

„  „<• 

.,«  «  « 

s ,-,  , 

,.  s„ 

12 

18 

15 

1  5 

1  7 

1  5 

1  7 

23 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

20 

16 

1  6 

19 

19 

19 

1  7 

21 

20 

1  7 

1  5 

16 

18 

1  3; 

14 

13 

12 

1  2 

14 

1  7 

20 

18 

15 

14 

14 

14 

15 

16 

15 

16 

15 

14 

1  6 

15 

1  7 

16 

15 

14 

15 

14 

14 

14 

13 

1  3 

14 

'6 

20 

1  5 

13 

14 

14 

15 

14 

14 

14 

17 

15 

16 

20 

20 

1  9 

23 

28 

25 

1  7 

15 

21 

21 

20 

20 

21 

19 

18 

i  6 

15 

13 

13 

12 

13 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

1  2 

12 

13 

12 

15 

16 

13 

13 

13 

13 

13 

'  4 

22 

29 

34 

29 

26 

2  1 

19 

21 

18 

17 

15 

15 

14 

15 

1  5 

15 

16 

15 

18 

17 

15 

16 

16 

16 

16 

i  5 

15 

1  5 

14 

14 

1  3 

13 

1  3 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

14 

14 

18 

14 

1  4 

14 

1  4 

14 

1  5 

1  7 

1  7 

17 

15 

16 

16 

1  6 

15 

15 

14 

15 

15 

15 

16 

17 

18 

1  7 

15 

19 

18 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

' 

18 

18 

18 

1  7 

16 

16 

1  6 

1  6 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

16 

20 

14 

1  5 

15 

1  6 

1  7 

16 

1  7 

16 

15 

16 

15 

1  5 

1  5 

16 

18 

13 

18 

1  6 

20 

23 

24 

25 

24 

18 

21 

28 

30 

30 

32 

31 

31 

36 

28 

25 

26 

24 

21 

22 

22 

19 

21 

18 

19 

26 

28 

34 

38 

33 

28 

27 

22 

27 

32 

28 

30 

42 

if 

39 

3  3 

32 

26 

23 

20 

19 

19 

1  7 

19 

22 

17 

19 

21 

25 

21 

21 

23 

26 

23 

27 

24 

25 

1  9 

18 

1  7 

1  7 

1  6 

1  6 

17 

18 

1  6 

1  6 

16 

16 

16 

18 

18 

20 

24 

20 

19 

19 

22 

19 

24 

19 

19 

19 

1  6 

15 

7 

16 

1  6 

1  6 

15 

14 

15 

14 

14 

1  5 

15 

15 

16 

16 

16 

18 

21 

23 

21 

17 

25 

22 

28 

20 

20 

25 

23 

24 

1  7 

1  7 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

16 

15 

15 

16 

1  5 

14 

1  7 

26 

17 

19 

18 

17 

15 

15 

15 

1  5 

15 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

18 

19 

19 

21 

21 

17 

19 

17 

•  / 

17 

27 

15 

14 

14 

15 

21 

22 

23 

24 

t  7 

16 

15 

10 

17 

16 

1  7 

21 

21 

21 

16 

15 

15 

14 

14 

15 

17 

28 

15 

1  5 

16 

17 

15 

14 

18 

16 

15 

1  4 

14 

13 

13 

13 

1  4 

16 

22 

24 

18 

15 

17 

17 

'•;• 

1  7 

16 

29 

16 

16 

13 

1  5 

14 

16 

17 

14 

1  3 

14 

14 

14 

14 

14 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

21 

23 

24 

16 

30 

23 

1  8 

18 

22 

28 

22 

23 

19 

18 

18 

1  8 

17 

16 

15 

1  5 

17 

17 

1  7 

1  7 

18 

18 

1  7 

17 

17 

19 

MEAN 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT 

-  TOT 

rAL  F 

lYOROCA 

BBONS 

UNI 

:ts  ■ 

PAHT 

S  PEH 

ItN  Pi 

11LLK 

JN 

STATION  - 

LAWRENCE .' 

KENNEDY  SCARBOROUGH 

NO 

33003 

MONTH  JUL 

7  3 

HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 
1 

ie 

19 

19 

1  9 

20 

18 

18 

1  7 

16 

15 

15 

15 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

18 

19 

16 

1  7 

21 

1  7 

2 

20 

20 

22 

21 

19 

22 

19 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

1  6 

17 

17 

1  7 

18 

18 

18 

19 

19 

16 

1  7 

18 

3 

19 

19 

19 

20 

21 

27 

31 

25 

20 

21 

19 

17 

1  7 

18 

19 

19 

20 

21 

24 

23 

20 

19 

19 

21 

21 

4 

24 

24 

31 

23 

26 

33 

43 

25 

14 

14 

14 

15 

16 

1  6 

18 

22 

20 

21 

19 

19 

20 

22 

19 

18 

22 

5 

16 

1  5 

13 

1  2 

1  2 

14 

16 

15 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

16 

17 

1  6 

15 

15 

18 

1  7 

17 

1  7 

1  5 

1  5 

6 

1  4 

1  4 

1  6 

17 

17 

20 

23 

19 

15 

15 

15 

19  ■ 

*  ■> " 

1  7 

18 

17 

1  7 

1  7 

19 

19 

21 

26 

26 

23 

19 

7 

25 

28 

29 

22 

21 

20' 

22 

19 

19 

20 

21 

18 

ia 

17 

17 

17 

1  7 

18 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

20 

1 

17 

1  6 

16 
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20 
16 
1  9 
20 
19 
1  9 
26 


30 
25 
21 
25 

1  9 
1  4 

1  7 

2  0 

1  9 


32 

37 
34 
23 

21 
16 
15 


18 

21 


18 
1  7 
25 
26 
16 
21 
19 
18 
21 
29 


30 
24 

21, 
25 


20 
19 

19 
38 
38 

50 
24 


18 

23 


20 
18 
30 

36 


72 
19 
13 

32 

45 

25 
38 
25 
22 
32 
25 
2  5 
23 
32 
21 

22 

42 
54 
67 
28 

30 

1  7 


21 

23 


19 
19 
29 
43 
17 
27 
19 
1  8 
32 
56 

25 
35 
25 
22 
37 
23 
26 
25 
37 
20 

23 
53 
66 
68 
26 
35 


15 
16 


23 
29 


24 
39 

16 

27 


24 

30 
26 
22 
33 
21 
17 
19 
32 
20 

22 
57 
60 
53 
24 
26 


22 
26 


15 
17 
22 
35 
16 


19 

22 

2  3 

26 
25 
22 

30 
20 
16 
20 
32 
20 


48 
33 
24 
21 

16 

15 


16 
18 
22 
26 
1  6 


19 
19 

23 
25 
25 

21 
27 

16 
19 
23 
20 

1  7 
40 
43 
33 
18 
21 
18 
15 
15 
16 


17 
17 
22 
20 
16 


23 

25 
2  5 
22 
23 

17 
20 
19 
21 


27 
35 

30 
1  9 
21 
20 
1  5 
15 
1  6 


17 

18 
23 
20 

1  5 


23 
26 
25 
22 
23 


20 
17 

21 

18 
23 
29 
24 


20 
14 


1  7 
19 
23 


23 
26 

25 

22 


20 
18 
22 


21 
28 
23 
18 
20 
20 
1  5 
1  9 


1  7 


2  3 
19 


18 
18 
23 

23 
26 
25 


20 
19 
22 


21 
26 
25 
19 
22 
16 
14 
19 


18 
1  9 
28 
20 
21 


1B 
19 

23 

24 
27 
24 
22 
22 
16 
20 
23 
18 
23 

19 
23 
28 

27 
20 
23 
16 
14 
1  7 
21 


18 
18 
28 
19 
23 
18 
18 
18 
20 
24 

25 
27 
25 
22 
22 
17 
20 
23 
19 
22 

21 
26 
29 
26 
20 
28 
16 
14 


1  8 
24 
1  8 
22 
1  9 
18 
19 
20 
26 

25 
27 
25 
23 
22 
16 
19 
21 
21 
21 

24 
27 
32 
25 
22 
26 
18 
14 
16 
27 


9 

5 

8 

24 

9 

8 

20 

23 

26 

26 
29 
24 
23 
23 
17 
20 
25 
19 
22 

25 
25 
32 
24 
26 
24 
19 
14 
15 
20 

21 

22 


26 

1  7 
23 
20 
18 
21 
27 
25 

26 
32 
24 
23 

25 
1  7 
20 
21 


25 
28 
33 
25 
36 
23 
18 
1  4 
15 
22 

21 

23 


19 
19 
24 
17 
23 
19 
18 
22 
34 
25 

25 
32 
23 
23 
27 
16 
20 
21 
17 


29 
33 
33 
23 
35 
22 
16 
14 
15 
20 

20 

23 


1  s 

22 
24 
1  7 
23 
20 
19 
23 
46 
28 

25 
29 
23 
23 
25 
1  6 
22 
21 
17 
20 

35 
51 

41 
22 
23 

19 
1  6 


19 
24 


19 
25 
26 
18 
23 
21 
19 
21 
36 
25 


22 

23 
23 
16 

21 
21 
17 
21 

48 
53 
43 
23 
21 
19 
14 


25 

27 
21 
21 
21 
19 
20 
38 
23 

42 
31 
21 
23 
22 
1  6 


23 

21 
19 
15 
14 
15 
17 


19 
19 

25 
23 

1  9 
22 
1  9 
19 
24 
28 

25 
30 

25 
22 

25 

19 
18 
21 
21 
20 

24 
36 
39 
33 
24 
23 
1  7 
14 
15 
18 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  ■  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  LAWRENCE /KENNEDY  SCARBOROUGH     NO  33003  MONTH  NOV    73 


HOUR 
DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

18 

18 

17 

18 

19 

18 

19 

21 

19 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

17 

16 

16 

16 

1  7 

2 

16 

1  7 

19 

1  7 

17 

17 

19 

24 

24 

23 

20 

21 

23 

24 

25 

25 

26 

28 

24 

22 

21 

21 

20 

20 

21 

3 

20 

20 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

1  7 

17 

17 

17 

17 

1  7 

18 

4 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

19 

18 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

5 

19 

18 

18 

18 

18 

17 

19 

28 

21 

19 

17 

17 

20 

20 

19 

20 

21 

20 

21 

21 

20 

20 

20 

16 

20 

6 

17 

1  7 

1  7 

17 

17 

16 

17 

19 

18 

1  7 

17 

17 

18 

18 

1B 

IB 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

16 

18 

7 

17 

17 

1  7 

17 

17 

18 

19 

23 

21 

19 

18 

18 

20 

21 

21 

22 

22 

25 

26 

28 

33 

36 

34 

29 

22 

a 

23 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

20 

19 

18 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

9 

19 

19 

18 

18 

19 

19 

21 

26 

26 

22 

21 

19 

a  *  a  * 

1  7 

*  a  a  * 

24 

24 

25 

22 

23 

21 

21 

20 

20 

21 

10 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

19 

20 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

21 

20 

19 

19 

19 

20 

1  1 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

18 

19 

19 

18 

18 

18 

20 

19 

21 

20 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

12 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

22 

23 

24 

23 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

24 

26 

26 

27 

23 

13 

27 

25 

25 

24 

25 

26 

27 

30 

34 

32 

28 

27 

27 

28 

29 

31 

31 

30 

30 

31 

29 

27 

27 

25 

28 

14 

24 

23 

22 

22 

22 

23 

23 

25 

25 

23 

23 

24 

24 

24 

23 

24 

26 

31 

35 

37 

41 

**  ** 

*  a  *  * 

a  a  a  * 

26 

15 

DATA 

MISSING 

16 

a  a  *  a 

*  *  "  * 

'  •  »  * 

•  *  *  » 

•  *  *  * 

*  i  *  * 

a  a  a  a 

a  »  a  * 

-  •  •  ■ 

■  "  *  D  ■ 

.  a  a  a 

a  a  a  a 

a  a  a  a 

a  a  a  a 

a  a  a  a 

a  a  a  a 

21 

21 

19 

18 

23 

18 

18 

19 

»•  •  a 

17 

19 

IS 

19 

18 

18 

17 

18 

19 

20 

22 

20 

21 

21 

21 

20 

20 

21 

20 

20 

21 

20 

20 

21 

21 

20 

IS 

DATA 

MISSING  ■ 

19 

•  "•• 

*  *  •  • 

»»*  * 

a  e  a  a 

a  a  a  9 

O  a  a  t 

•  a  a  a 

»*  ** 

a  a  a  a 

■  a  •  » 

>  a  a  a 

a  a  a  a 

a  a  a  a 

wa  a  a 

**** 

a  a  a  a 

35 

34 

34 

38 

44 

43 

47 

53 

•  •*  • 

20 

4a 

31 

32 

30 

24 

22 

22 

23 

24 

22 

22 

a  a  a  a 

16 

1  7 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

17 

16 

16 

22 

21 

16 

17 

17 

1  7 

17 

17 

17 

IS 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

23 

22 

23 

24 

24 

24 

24 

24 

20 

22 

23 

24 

23 

23 

23 

23 

25 

32 

26 

28 

27 

26 

26 

27 

28 

30 

35 

43 

46 

46 

31 

28 

30 

30 

29 

23 

32 

32 

31 

30 

31 

33 

35 

40 

4t 

37 

32 

30 

30 

33 

26 

28 

30 

33 

37 

35 

29 

32 

28 

27 

32 

24 

26 

22 

21 

21 

18 

1S 

18 

IB 

18 

18 

1  7 

1  7 

17 

18 

18 

16 

16 

17 

18 

23 

24 

19 

15 

15 

19 

25 

16 

1  6 

16 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

16 

15 

15 

15 

14 

26 

14 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

14 

13 

13 

~  =>  •  * 

16 

16 

16 

17 

1  7 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

27 

15 

1  5 

15 

15 

16 

16 

16 

18 

17 

IB 

18 

17 

a  *  a  s 

a  a  a  a 

a  a  a  * 

*  "  •  * 

1  a  a  a   a 

a  a  a 

a  a  a  a 

»  a  *  * 

a  *  a  * 

*  *** 

**  •  * 

*  **  • 

a  *  a  * 

2B 

DATA 

MISSING  - 

29 

18 

1  7 

16 

15 

1  5 

15 

18 

21 

21 

18 

1  7 

18 

IB 

18 

18 

1  9 

19 

20 

19 

19 

IS 

18 

18 

18 

18 

30' 

1  7 

1  7 

16 

1  7 

17 

17 

19 

23 

23 

22 

23 

21 

21 

20 

19 

20 

22 

22 

22 

25 

24 

22 

19 

20 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  LAWRENCE -KENNEDY  SCARBOROUGH     NO  33003  MONTH  DEC    73 


21 


HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

19 

19 

18 

19 

18 

19 

21 

23 

24 

22 

22 

20 

20 

20 

22 

21 

22 

22 

19 

18 

IB 

19 

20 

21 

20 

2 

20 

19 

1  7 

16 

15 

15 

15 

15 

1  4 

14 

14 

14 

12 

12 

11 

11 

1  1 

11 

10 

1  1 

1  1 

12 

13 

16 

14 

3 

21 

25 

17 

14 

16 

1B 

24 

25 

22 

18 

18 

1  7 

15 

16 

1  5 

18 

22 

20 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

18 

4 

1  3 

14 

14 

13 

14 

14 

17 

19 

17 

15 

15 

15 

15 

16 

15 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

15 

6 

14 

14 

13 

13 

12 

13 

12 

13 

1  4 

14 

16 

22 

22 

19 

19 

24 

18 

18 

19 

18 

17 

17 

1  7 

17 

16 

6 

1  7 

17 

17 

IB 

18 

1  8 

19 

22 

21 

21 

21 

20 

19 

19 

18 

19 

19 

20 

19 

19 

17 

16 

15 

15 

19 

7 

15 

15 

16 

1  5 

14 

14 

16 

21 

21 

1  8 

19 

19 

19 

22 

20 

22 

26 

22 

21 

18 

18 

19 

21 

25 

19 

8 

24 

22 

19 

17 

17 

17 

17 

18 

19 

19 

20 

19 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

1  7 

9 

15 

1  4 

14 

1  4 

13 

14 

13 

12 

1  2 

12 

12 

12 

13 

12 

13 

15 

16 

16 

14 

14 

14 

15 

15 

17 

14 

10 

15 

15 

15 

1  6 

17 

1  7 

18 

24 

22 

21 

22 

21 

18 

1  7  ' 

>  a  a  a 

19 

21 

21 

20 

20 

19 

20 

21 

22 

19 

II 

19 

1  9 

18 

18 

17 

1  5 

16 

22 

18 

16 

15 

15 

-.»,« 

17 

18 

19 

22 

22 

20 

21 

20 

19 

18 

18 

18 

17 

1  6 

16 

1  6 

16 

16 

21 

31 

30 

24 

22 

20 

19 

19 

20 

20 

23 

21 

20 

20 

18 

18 

1  7 

1  7 

20 

13 

17 

19 

20 

19 

27 

24 

24 

27 

23 

20 

18 

16 

1  6 

16 

16 

16 

1  7 

17 

17 

20 

21 

18 

18 

18 

19 

14 

25 

1  7 

16 

1  5 

15 

14 

15 

21 

20 

19 

18 

17 

18 

16 

20 

25 

22 

26 

22 

21 

18 

18 

17 

16 

1  9 

IS 

18 

18 

16 

1  5 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

16 

18 

16 

1  7 

16 

1  7 

1  7 

16 

17 

16 

16 

16 

15 

16 

16 

15 

l  6 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

1  5 

14 

14 

15 

14 

15 

15 

14 

15 

16 

19 

18 

16 

15 

15 

16 

15 

17 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

16 

18 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

20 

19 

16 

19 

17 

1  7 

17 

16 

17 

18 

15 

1  5 

15 

1  5 

14 

17 

26 

20 

21 

20 

19 

20 

a  ^  a  a 

a  a  a  a 

18 

17 

18 

21 

22 

24 

26 

27 

31 

33 

21 

19 

31 

26 

26 

23 

20 

17 

17 

21 

1  7 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

18 

16 

16 

16 

15 

1  4 

14 

14 

13 

18 

20 

13 

1  3 

13 

1  2 

12 

12 

13 

14 

1  4 

14 

14 

1  7 

1  4 

14 

■  a  a  a 

1  8 

19 

19 

18 

1  7 

16 

16 

15 

15 

l  5 

21 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

15 

21 

19 

1  7 

16 

17 

16 

17 

1  7 

17 

18 

19 

16 

17 

1  4 

15 

17 

16 

16 

ll 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

14 

15 

17 

22 

22 

21 

19 

16 

1  8 

16 

13 

12 

1 1 

12 

13 

13 

13 

15 

13 

1  3 

14 

1  1 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  1 

10 

11 

1  1 

11 

1  1 

12 

12 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

24 

12 

13 

13 

13 

14 

13 

12 

"" 

-.  a  a   , 

'  *  ■  ° 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

1  5 

15 

16 

17 

15 

15 

15 

14 

25 

14 

13 

13 

12 

13 

13 

12 

13 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

14 

26 

16 

i  ;■ 

16 

16 

16 

18 

20 

21 

23 

21 

22 

20 

22 

20 

20 

22 

23 

22 

21 

20 

IB 

18 

1  7 

1  7 

19 

27 

17 

17 

16 

16 

1  6 

16 

1  7 

19 

20 

19 

19 

20 

a  a  s>  » 

n  e  a  r. 

19 

18 

18 

18 

18 

19 

22 

21 

19 

16 

IB 

28 

15 

15 

14 

1  4 

13 

13 

14 

15 

16 

16 

15 

15 

13 

12 

12 

I  2 

12 

1  1 

11 

12 

10 

10 

8 

9 

13 

29 

10 

1  1 

12 

12 

14 

14 

1  5 

I  4 

14 

15 

1  6 

15 

15 

16 

18 

1  8 

18 

1  7 

18 

16 

13 

1  1 

1  1 

1  1 

14 

30 

12 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

1  1 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

9 

10 

11 

10 

11 

1  1 

10 

1  1 

10 

31 

12 

1  1 

1  2 

13 

13 

12 

12 

13 

15 

15 

16 

17 

17 

1  7 

16 

18 

19 

20 

18 

21 

18 

1  6 

16 

16 

MEAN 

16 

16 

1  5 

I  5 

JS 

15 

16 

18 

18 

17 

17 

17 

16 

1  6 

16 

17 

16 

18 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO'   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  LAWRENCE 'KENNEDY  SCARBOROUGH     NO  33003 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONG 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

24 

21 

31 

FEB 

23 

23 

31 

MAR 

31 

21 

28 

APR 

28 

17 

27 

MAY 

31 

17 

22 

J  UN 

" 

18 

27 

JUL 

31 

1  7 

27 

AUG 

29 

21 

29 

SEP 

30: 

22 

28 

OCT 

31 

23 

39 

NOV 

27 

21 

32 

DEC 

31 

16 

21 

YEAR 

346 

20 

39 

MAXIMUM  READING 
71 
61 
45 
43 
45 
48 
77 
42 
52 
72 
53 
33 
77 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 


POLLUTANT 
STATION  - 

JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


-  TOTAL  HYDROCARBONS 
LAWRENCE  KENNEDY  SCARBOROUGH 

00  TO  10    1  1  TO  1  9    20  TO  30 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

27 

0 

Q 

0 

18 

76 


172 
?4 
222 
532 
621 
512 
520 
2  4  1 
195 
292 
286 
579 
4  254 


261 

435 

446 

93 

96 

1  7  2 

1  27 

369 

465 

356 

267 

131 

3222 


OF   THE 
73 

NO  33003 
31  TO  60 
22 
28 
31 
10 


15 
20 
40 

ai 

44 
4 

321 


ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


40    141-200 

201&OVER 

0 

0 

0 

0 

0 

0' 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 
456 
538 
701 
635 
72S 
702 
695 
665 
700 
735 
597 
732 
7881 


FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 

89 


10 

13  4 


30 

1  6  1 


CONCENTRATIONS 
FREQUENCY  DISTRIBUTION   PERCENT 

50       70       90       95       98 


99 

39  0 


MAX 

77 


ARITH 

MEAN 


T48 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


STATION  ■ 

SCIENCE  CENTRE 

DON 

MILLS 

OAMST 

NO 

34002 

MONTH  JAN 

73 

HOUR 

DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1  2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

21 

20 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

20 

2 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

22 

21 

20 

19 

21 

22 

24 

22 

24 

25 

23 

23 

25 

27 

26 

22 

22 

3 

22 

21 

22 

21 

20 

31 

71 

53 

45 

27 

22 

21 

22 

22 

22 

23 

24 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

27 

4 

19 

19 

19 

21 

21 

21 

20 

21 

23 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

22 

S 

21 

21 

21 

21 

21 

19 

20 

21 

21 

20  " 

19 

19 

18 

18 

17 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

19 

17 

20 

6 

17 

17 

17 

1  7 

16 

17 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

7 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

17 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

1  8 

18 

18 

1  8 

17 

17 

a 

17 

17 

16 

16 

1  7 

17 

17 

19 

20 

19 

18 

18 

18 

1  8 

19 

19 

19 

21 

22 

26 

28 

35 

37 

43 

22 

9 

37 

27 

23 

22 

32 

33 

21 

22 

23 

22 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

19 

20 

20 

20 

20 

22 

19 

22 

10 

19 

18 

l  8 

18 

19 

19 

18 

18 

I  9 

19 

19 

20 

19 

20 

21 

21 

22 

24 

24 

23 

22 

21 

21 

20 

20 

11 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

20 

22 

23 

21 

20 

19 

1B 

1B 

18 

19 

20 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

20 

12 

21 

21 

20 

19 

19 

1  8 

19 

18 

19 

20 

20 

19 

19  ' 

I  *  *  c 

»  <■  s  . 

22 

23 

23 

24 

24 

23 

22 

23 

22 

21 

13 

24 

23 

22 

21 

21 

21 

20 

21 

20 

20 

20 

21 

20 

20 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2  0 

21 

14 

20 

19 

18 

18 

18 

1  8 

1B 

19 

18 

18 

1B 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

22 

22 

20 

15 

21 

22 

23 

23 

40 

29 

24 

23 

24 

24 

23 

22 

22 

21 

19 

19 

20 

20 

21 

20 

19 

19 

21 

20 

22 

16 

20 

21 

21 

21 

22 

21 

21 

21 

20 

21 

22 

22 

22 

22 

21 

22 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

17 

21) 

20 

19 

1B 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

23 

22 

26 

26 

23 

24 

25 

25 

26 

24 

26 

22 

22 

18 

22 

22 

21 

21 

2' 

21 

20 

22 

23 

24 

24 

23 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

21 

25 

24 

23 

22 

19 

22 

24 

22 

26 

43 

54 

61 

44 

24 

22 

23 

22 

22 

22 

23 

22 

23 

23 

22 

21 

20 

2  0 

19 

19 

27 

2  0 

19 

IB 

17 

1  7 

16 

16 

16 

16 

16 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

21 

18 

IB 

18 

ig 

19 

23 

26 

24 

22 

19 

19 

1  8. 

19 

i  9 

19 

19 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

l  8 

20 

22 

•e 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

24 

26 

26 

28 

29 

29 

27 

38 

30 

24 

21 

24 

23 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

21 

22 

22 

21 

22 

24 

25 

28 

27 

28 

24 

23 

23 

23 

2  4 

23 

22 

24 

22 

22 

22 

22 

21 

20 

20 

2  0 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

24 

25 

27 

27 

25 

23 

25 

2  4 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

24 

2  3 

25 

24 

24 

25 

24 

24 

25 

28 

30 

30 

30 

31 

49 

50 

27 

26 

as 

54 

41 

47 

68 

53 

61 

58 

64 

56 

29 

2  6 

2B 

27 

26 

26 

32 

36 

2  8 

28 

28 

28 

28 

28 

39 

2? 

26 

26 

27 

34 

39 

26 

22 

24 

24 

23 

23 

23 

24 

24 

25 

24 

24 

24 

24 

23 

22 

22 

22 

22 

25 

2B 

22 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

2  0 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

21 

20 

20 

19 

21 

29 

19 

19 

19 

19 

1  9 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

a  e 

IB 

18 

19 

18 

18 

22 

31 

23 

23 

20 

30 

22 

21 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

23 

23 

23 

22 

23 

22 

22 

23 

20 

20 

21 

19 

19 

19 

19 

19 

21 

31 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

1  7 

19 

18 

18 

19 

19 

21 

20 

20 

2! 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

IEAN 

22 

21 

21 

21 

23 

2  3 

24 

23 

23 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLJTANT    TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION    SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  34002  MONTH  FEB    73 


HOUR 
DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

19 

I  9 

18 

19 

18 

18 

IS 

21 

23 

23 

22 

21 

23 

23 

22 

23 

24 

25 

23 

22 

22 

22 

23 

23 

21 

2 

22 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

24 

26 

26 

27 

26 

26 

30 

41 

41 

49 

63 

77 

66 

36 

29 

27 

25 

33 

3 

24 

19 

18 

1  7 

17 

17 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

1  7 

17 

18 

18 

18 

19 

18 

18 

17 

17 

17 

1  7 

18 

4 

18 

1  B 

18 

17 

1  7 

17 

17 

18 

18 

18 

1  9 

19 

20 

1  9 

20 

20 

20 

21 

20 

19 

17 

17 

16 

1  6 

18 

5 

17 

18 

19 

18 

18 

1  7 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

16 

18 

19 

6 

1  ? 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

1  8 

IB 

18 

1  B 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

23 

21 

21 

19 

19 

19 

7 

20 

21 

22 

24 

21 

20 

19 

22 

23 

23 

22 

20 

21 

20 

20 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

22 

18 

21 

a 

17 

1  7 

16 

16 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

19 

18 

18 

18 

1  9 

18 

1  8 

18 

19 

19 

19 

18 

9 

19 

19 

18 

19 

30 

28 

28 

29 

29 

22 

19 

IB 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

22 

23 

21 

20 

21 

19 

22 

10 

20 

20 

20 

21 

20 

19 

19 

18 

18 

1  7 

16 

16 

1  7 

1  7 

17 

18 

18 

16 

18 

18 

18 

1  8 

17 

1  7 

IB 

1 1 

i  a 

18 

17 

17 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

1  8 

16 

1  7 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

18 

17 

.... 

.... 

..18 

12 

"  * 

'  *  "  * 

.  .  -  0 

19 

20 

20 

21 

32 

34 

40 

43 

49 

13 

51 

48 

48 

43 

52 

48 

51 

58 

53 

32 

22 

22 

22 

29 

29 

30 

3  0 

26 

38 

60 

65 

60 

6B 

70 

44 

14 

69 

71 

71 

7  1 

73 

57 

46 

37 

27 

24 

24 

23 

22 

21 

19 

20 

21 

21 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

35 

15 

18 

1  7 

1  7 

16 

16 

1  6 

16 

i  • 

18 

'B 

18 

18 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

'6 

1  7 

1  7 

1  7 

1  8 

18 

1  8 

1B 

18 

18 

IB 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

20 

19 

19 

_19 

19 

19 

19 

17 

19 

18 

18 

1  8 

18 

1  8 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

.  -  .  .    . 

• «  •  . 

»  .  *  O    1 

«  .  •  • 

.  .  •  ♦ 

19 

IB 

DATA 

MISSING 

19 

DATA 

MISSING 

20 

DATA 

MISSING 

21 

.... 

.... 

....  . 

■  .. 

.»», 

.  ,  >  . 

22 

22 

26 

24 

26 

28 

30 

24 

21 

21 

21 

20 

. . .  . 

22 

19 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

1  7 

18 

1  7 

17 

18 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

24 

21 

32 

20 

23 

40 

36 

39 

43 

44 

3  8 

40 

39 

26 

'9 

It! 

18 

l  9 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

22 

21 

20 

27 

24 

21 

20 

19 

19 

29 

32 

24 

22 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

20 

20 

21 

25 

21 

28 

37 

38 

32 

38 

33 

29 

22 

2  0 

21 

21 

21 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

21 

20 

20 

20 

19 

24 

26 

20 

20 

21 

28 

31 

26 

24 

26 

25 

22 

20 

20 

20 

15 

15 

16 

16 

15 

15 

14 

15 

15 

14 

20 

27 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

15 

16 

15 

15 

15 

1  5 

15 

16 

15 

15 

16 

17 

17 

28 

29 

34 

31 

18 

28 

33 

32 

33 

37 

43 

39 

33 

31 

24 

26 

30 

24 

23 

19 

19 

19 

19 

17 

1  7 

17 

21 

20 

22 

37 

26 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


149 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 


'1 
12 
13 
14 
15 
1  6 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2  8 
29 
30 


POLLUTANT 
STATION  - 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
TOTAL  HYDROCAHBONS  UMTS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


39 
48 
16 
56 
1  5 
19 
23 
22 
42 
19 


?  1 
21 
38 

54 


1  7 
58 


26 
31 


SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  34002 

3     6     5     6     7     8     910 


MONTH  MAR 


42 
50 
1  6 
35 
14 
19 
21 
25 
45 


33    52 
45    26 

17    16 


20 
1  9 
35 
66 


28 
31 


26 
62 
1  5 
43 
1  3 
18 
19 
28 
53 
19 

57 
26 
16 


25 

19 
29 


19 


28 
31 


18 
19 
24 


29 

21 

16 


19 

43 


1  9 
60 


5  6 
1  5 
52 
1  2 
13 
13 
22 
53 
1  9 


27 
29 


24 
19 
53 


19 


19 
29 


65 
12 
19 
20 
22 
53 


22 

20 


58 
12 
20 
21 
25 
55 
19 


20 
60 


17 
29 


49 

15 
54 
13 
22 
22 
28 
52 
19 


22    22 

20    20' 

17    16 


19 

19 
50 


17 
28 


19 
20 

37 


19 


17 

26 


37 
1  3 
27 
22 
31 
25 
19 


19' 
20 
22 


20 
27 


17 
23 


19 
26 
15 
23 
13 
24 
21 
26 
19 
20 

2' 

22 

1  7 


19 
20 
19 
29 


19 
27 


17 
21 


19 
24 
15 
17 
12 
21 
21 
24 
19 
24 

21 
21 


15 


19 
20 


22 


19 
26 


15 

12 
19 
22 
23 
19 
24 


22 
17 
15 
19 
20 
23 
21 
18 
25 

22 


20 
21 

1  7 
15 
19 
20 
25 
20 
19 
26 


20 
22 


19 
21 
27 

20 
20 
26 

24 


24 

20 

22  21  21 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 


15 


14 
15 


1  4 
1  5 


19  19  20    22 

20  20  ■"■■"■■  ''■•"'■ 
18  19  20  21 
23  ■'  ->*  •'  '   '  ' 

-  DATA  MISSING  - 
13  14  14    15 

'••  ""  ""  '  •' '"    26 

37  3  0  27    26 

-  DATA  MISSING  - 
''  -'"  • * " «    23 


20 

20 


22 
20 


22 
20 


22 
21 


20 
23 
16 
15 
20 
21 
26 
20 
20 
25 

23 
20 
22 


1  5 
20 

21 

20 
21 


15 
26 
24 


23 

21 


22 
22 
19 
15 
20 
22 
26 
20 
20 
25 

23 
20 
22 


16 
20 

23 

19 
21 


15 
27 
24 


22 

21 


25 
21 
17 
14 
19 
24 
25 
20 
21 
24 

23 
20 

24 


16 
20 

22 

21 
21 


15 
27 
25 


21 

21 


27 
19 
22 
14 
19 
22 
23 
20 


24 
19 
26 


16 
20 

23 

21 
20 


15 
26 
25 


26 
19 
20 
14 
18 
22 
22 
21 
2  0 
25 


15 
20 

23 
23 
47 


15 
26 
25 


20 
19 
52 
14 
18 
22 
21 
24 
20 
23 


15 

20 

23 
25 

41 


15 
44 

25 


48 
14 
18 
22 

21 
36 
20 
27 

54 
1  7 
22 


15 
20 

21 
41 
42 


15 
49 
26 


4S 
18 
63 
15 
18 
24 
22 
42 
20 
22 


15 

21 

22 
39 
52 


I  5 
54 


47 
17 
54 
1  5 
18 
41 
24 
41 
19 
23 


21 
34 
51 


25 
33 
23 
26 
16 
22 
22 
25 
30 
22 


34  29 
17  21 
67    23 


15 
20 


21 
23 
33 


1  5  """"* 
58  27 

"•  37 

2  3  " ■ ' ■ 

1  8  20 

31  25 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT 


AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
S 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
2  0 

21 
22 
23 
24 
25 


28 
29 
30 


POLLUTANT  TOTAL    HYDROCARBONS 

STATION    -     SCIENCE    CENTRE    DON    HILLS    OAMST       NO    3«P! 
1  2  3  4  5  6  7  8  91G 


18 
15 
18 
24 
1  7 
20 
43 


20 
34 
26 
35 
31 
58 
20 


14 
19 
25 
1  7 
20 
33 
1  6 
16 
1  S 

20 
46 

43 
60 
58 
19 
66 
24 


14 


22 
16 
16 


67 

58 
18 


18 
14 

24 
24 


1  5 
15 


21 
42 
32 
48 
57 
56 
18 
EC 
25 


1  7 
1  4 
23 
22 

1  5 
1  8 
1  5 
15 
16 
19 

22 

44 


56 
62 


68 
29 


17 
14 
26 
23 
15 
18 
15 
15 
16 
19 


30 
54 
56 
62 
1  7 
55 
26 


1  7 
15 
28 
22 
1  5 
18 
1  5 
1  5 
1  5 
23 

25 
62 
•~ 
55 
56 
60 


1  7 
1  5 
24 
20 
1  5 
18 
1  5 
1  5 
1  6 
23 

25 
48 
28 
4  5 
46 
50 


16 
17 
22 

41 
15 
18 
15 
15 


22 

30 
26 
32 
34 
30 
18 
46 
23 


1  7 
17 
22 
65 
16 
18 
15 


21 

26 
28 
29 
25 


17 
19 
21 
38 


15 
20 
19 

21 
23 


1  9 
36 
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22 
28 
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22 
25 
28 
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21 
24 
24 
27 
23 


1  7 
23 
26 
26 
22 


26 

21 


25 
45 
26 
20 
24 
25 
29 
22 
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26 


19 

17 


24 
26 
37 
26 
20 
29 
26 
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26 
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24 

19 
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26 


18 
22 
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27 
21 
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25 
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27 
32 
24 
20 
32 
34 
28 


17 
21 
32 
24 
19 
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1  7 
15 
24 
23 

24 
26 
29 
24 
21 
2B 
37 
26 


16 

19 
28 
21 

19 
1  7 
17 
1  5 
21 
20 

24 

26 
28 

22 
21 
24 
41 
27 
58 


15 
19 
26 
20 
21 
27 
17 
15 
20 
20 

23 
25 
26 
22 
26 
22 
4  0 
29 
49 


15 
19 
26 
19 
23 
36 

1  7 
15 
19 
20 

22 

24 

2  6 
23 
45 
21 
41 
30 
39 


15 
18 
24 
18 
22 
38 
17 
16 
19 
20 

22 
23 
26 
24 
58 
21 
52 
28 


15 
18 
24 

1  7 

21 

42 

17 
16 
19 
19 

23 
23 
26 
24 
6" 
2! 
76 
29 


25 
27 

1  9 
21 
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20 

21 

23 
32 
31 
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3  7 
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42 
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19 
22 

1  9 
24 

23 

19 
22 

24 

19 
21 

24 

19 
20 

24 
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I  9 

27 
19 
19 

38 
19 
19 

45 
19 

1  8 
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20 
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24 
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26 
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HOUR 

DAY 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

19 

1  9 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

28 

35 

29 

29 

29 

30 

31 

31 

32 

32 

30 

28 

28 

29 

34 

38 

27 

2 

43 

60 

73 

83 

84 

78 

65 

44 

32 

25 

46 

54 

36 

32 

30 

29 

29 

28 

25 

22 

22 

23 

23 

22 

42 

3 

21 

20 

19 

18 

18 

18 

18 

17 

18 

21 

24 

20 

24 

23 

*  ft  4  * 

54 

32 

27 

25 

24 

24 

24 

23 

22 

23 

4 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

27 

22 

22 

24 

22 

20 

19 

19 

19 

18 

19 

22 

5 

19 

18 

IB 

17 

1  7 

17 

16 

16 

1  7 

17 

17 

17 

18 

1  7 

16 

17 

17 

16 

15 

15 

15 

16 

1  7 

20 

17 

6 

19 

24 

33 

37 

38 

36 

31 

24 

18 

1  7 

18 

20 

19 

1  9 

17 

17 

1  7 

18 

19 

1  7 

18 

32 

53 

49 

25 

7 

49 

50 

46 

49 

56 

50 

41 

27 

22 

19 

21 

20    ' 

i  •  t.  t, 

21 

20 

20 

20 

21 

19 

19 

17 

1  7 

1  7 

17 

29 

a 

18 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

28 

25 

22 

24 

25 

25 

26 

27 

27 

24 

21 

21 

21 

20 

21 

20 

22 

9 

19 

22 

2  6 

20 

18 

20 

24 

26 

26 

25 

26 

26 

26 

ft  •  •  ft 
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24 

22 

22 

22 

24 

24 

23 

22 

21 

23 

10 

24 

41 

33 

24 

21 

21 

23 

25 

27 

26 

28 

29 

31 

30 

28 

28 

27 

26 

26 

25 

33 

28 

24 

21 

27 

11 

23 

35 

32 

22 

22 

22 

20 

20 

19 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

17 

18 

19 

19 

19 

22 

22 

21 

1  2 

32 

3E 

26 

22 

26 

30 

24 

18 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

1  7 

17 

19 

19 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

20 

1  3 

16 

15 

15 

15 

16 

15 

15 

16 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

1  7 

18 

18 

IB 

17 

1  7 

17 

17 

17 

17 

16 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

17 

1  7 

1  7 

19 

19 

22 

22 

22 

24 

23 

21 

20 

20 

20 

24 

41 

SO 

45 

22 

15 

49 

42 

37 

32 

26 

21 

IS 

18 

22 

23 

22 

22 

24 

24 

23 

23 

22 

20 

20 

19 

21 

22 

22 

23 

25 

16 

24 

24 

22 

1  9 

1  7 

1  7 

IB 
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19 

19 

18 

19 

19 
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30 

30 

30 

30 

29 

28 

27 

26 

26 

26 

23 

17 

25 

27 

30 

32 

30 

29 

29 

28 

27 

27 

27 

28 

30 

32 
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33 
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29 

27 

26 

25 

30 

18 

26 

26 

24 

24 

24 

25 

25 

27 

33 

33 

32 

30 

30 

31 

29 

28 

30 

29 

26 

27 

35 

56 

59 

68 

32 

19 

65 

63 

65 

60 

58 

60 

52 

38 

28 

25 

26 

28 

30 

30 

30 

28 

29 

28 

26 

28 

56 

67 

66 

68 

44 

20 

70 

84 

76 

69 

64 

61 

54 

39 

28 

26 

26 

27 

28 

28 

28 

30 

30 

29 

27 

26 

26 

25 

26 

28 

40 
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25 

23 
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24 
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24 

25 

25 

27 

26 

28 

28 

29 

29 

2B 

27 

27 

27 

27 

27 

28 

26 

22 

28 

25 

25 

34 

46 

57 

40 

28 

26 

25 

25 

25 

31 

41 

52 

62 

52 

44 

41 

42 

52 

71 

71 

71 

42 

23 

69 

85 

76 

68 

62 

58 

47 

35 

65 

65 

40 

32 

32 

ft  ft  ft  ft 

ft  ft  «  « 

36 

36 

34 

31 

33 

32 

33 

33 

30 

47 

24 

27 

29 

28 

27 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

28 

32 

35 

36 

35 

36 

33 

33 

32 

31 

31 

30 

28 

28 

30 

11 

27 

28 

28 

27 

27 

26 

27 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

29 

28 

28 

26 

25 

24 

23 

26 

24 

24 

25 

26 

25 

25 

25 

26 

27 

28 

28 

28 

28 

29 

28 

29 

28 

28 

26 

24 

22 

23 

23 

23 

26 

27 

24 

24 

24 

25 

25 

26 

24 

24 

24 

25 

25 

25 

27 

27 

26 

26 

35 
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22 
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23 

23 

23 

23 

25 

28 

23 

24 

24 

24 

23 

23 

24 

26 

28 

30 

45 

56 

59 

39 

34 

32 

30 

31 

35 

39 

30 

28 

41 

31 

33 

29 

40 

41 

32 

24 

26 

30 

31 

31 

30 

29 

32 

32 

29 

29 

29 

29 

30 

27 

26 

25 

24 

24 

24 

24 

29 

30 

23 

22 

22 

22 

21 

22 

23 

26 

31 

30 

59 

32 

30 

35 

35 

36 

37 

35 

34 

35 

38 

60 

66 

51 

34 

31 

35 

35 

39 

42 

45 

43 

42 

39 

34 

32 

33 

39 

39 

38 

41 

43 

45 

44 

44 

43 

40 

40 

40 

40 

40 

IEAN 

30 

33 

32 

31 

31 

31 

28 

26 

26 

26 

27 

28 

28 

28 
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29 

27 

26 

26 

27 

30 

32 

31 

29 
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24 

MEAN 

37 

34 

33 

35 

35 
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39 
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38 

34 

32 

31 

29 

30 

34 

2 

30 

42 

45 

31 

23 

23 

23 

23 

22 

23 

23 

24 

27 

27 

28 

28 

29 

27 

27 

27 

26 

32 

60 

67 
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3 

57 

53 

53 

52 

53 

50 
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29 

26 

28 

28 

28 

28 

2B 

28 

28 

29 

29 

29 

30 

34 

33 
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26 

35 
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27 

31 

32 

27 

26 
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32 

39 

60 

B2 

124 

107 
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64 

60 

56 

51 

52 

54 

57 

65 

83 

55 

5 

95 

71 

45 

42 

37 

37 

40 

3B 

41 

65 

61 

63 

108 

101 

86 

74 

63 

56 

54 

54 

56 

55 

52 

50 

60 

6 

55 

50 

4B 

48 

46 

4fi 

46 

48 

46 

73 

59 

56 

57 

56 

53 

52 

52 

52 

54 

55 

52 

51 

51 

52 

7 

63 

46 

45 

45 

44 

42 

40 

41 

40 

40 

43 

45 

45 

46 

48 

51 

53 

50 

48 

46 

45 

44 

41 

41 

45 

8 
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56 

56 

56 

56 
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55 

57 

59 

60 

61 

64 

61 

63 

60 
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9 

48 

48 

48 

46 

49 

49 

47 

45 

43 

42 

44 

44 

43 

45 

49 

52 

53 

64 

49 

45 

43 

42 

46 

58 

47 

10 

5B 

52 

59 

65 

73 

80 

47 

32 

2B 

29 

33 

37 

39 

38 

39 

43 

46 

48 

48 

49 

50 

48 

46 

48 

47 

1  1 

49 

52 

74 

82 

81 

78 
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56 

53 
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54 

51 

46 
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46 
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65 
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78 
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89 
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85 

83 
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13 
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53 

44 
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40 

53 

46 

33 
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33 

43 
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84 
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73 
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66 

60 

54 

50 

49 

42 

43 

35 
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14 

32 

32 

30 

29 

36 

54 

40 

28 

27 

2B 

31 

36 
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48 

49 

49 

50 

49 

50 

52 

56 

66 

64 

69 

44 

15 

67 

70 

75 

81 

75 

76 

71 

57 

40 

34 

33 

32 

32 

31 

33 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

33 

40 

47 

16 

46 

62 

52 

47 

53 

42 

37 

45 
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50 

55 
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55 
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36 

44 
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35 
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35 
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31 

31 

31 
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32 

33 

33 

32 

31 

31 

31 

49 

40 

36 

31 

30 

31 

35 

38 

39 

43 

34 

20 

42 

42 

44 

47 

45 

42 

39 

33 

40 

40 

34 

32 

35 

35 

34 

35 

34 

33 

32 

34 

36 

41 

35 

33 

37 

21 

35 

38 

43 

57 

66 

81 

71 

53 

37 

52 

104 

116 

108 

96 

112 

100 

50 

41 

41 

43 

50 

70 

77 

74 

67 

22 

70 

64 

64 

70 

67 

72 

74 

66 

65 

81 

96 

98 

95 

.,  .■,  ,> .. 

90 

83 

77 

68 

62 

57 

59 

65 

69 

73 

73 

23 

76 

72 

67 

65 

63 

59 

52 

44 

37 

28 

30 

29 

29 

35 

38 

39 

40 

40 

39 

39 

39 

41 

52 

62 

46 

24 

64 

65 

56 

48 

42 

40 

37 

32 

27 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

25 

37 

47 

43 

34 

25 

51 

46 

55 

49 

49 

47 

40 

34 

28 

22 

23 

.  « i?  a 

3  ft  ft  ft 

*  «  *  ft 

21 

1B 

1  7 

16 

16 

1  7 

17 

1  7 

24 

42 

31 

26 

35 

34 

35 

36 

45 

43 

21 

19 

21 

21 

23 

24 

32 

50 

25 

22 

21 

21 

20 

20 

18 

1  7 

18 

24 

27 

27 

25 

18 

16 

1  6 

16 

32 

24 

19 

31 

21 

20 

22 

24 

24 

24 

25 

29 

27 

26 

26 

25 

24 

21 

19 

23 

2B 

22 

It 

20 

22 

19 

1  7 

17 

19 

19 

1  8 

18 

1  7 

18 

18 

20 

21 

24 

25 

28 

23 

21 

20 

21 

22 

20 

29 

23 

25 

32 

54 

45 

32 

24 

25 

24 

25 

29 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

28 

31 

33 

35 

34 

41 

50 

31 

30 

51 

52 

58 

50 

42 

48 

37 

27 

23 

21 

19 

18 

19 

21 

24 

25 

25 
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26 

26 
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31 
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6 
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7 

8 

9 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

26 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

27 

25 

25 

23 

22 

22 

23 

25 

26 

30 

31 

26 

26 

27 

30 

Z9 

67 

26 

2 

53 

43 

43 

41 

45 

44 

31 

27 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

34 

33 

34 

3 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

35 

36 

35 

36 

35 

32 

34 

32 

34 

37 

41 

40 

40 

39 

38 

37 

39 

45 

36 

4 

54 

51 

50 

50 

52 

54 

51 

49 

45 

41 

37 

36 

75 

127 

122 

101 

86 

73 

65 

60 

47 

43 

39 

61 

5 

39 

36 

35 

29 

1  7 

16 

1  7 

39 

35 

21 

33 

26 

22 

36 

66 

63 

47 

40 

39 

36 

31 

25 

31 

33 

34 

6 

30 

41 

53 

45 

39 

38 

30 

23 

47 

92 

119 

98 

75 

64 

58 

55 

52 

49 

45 

41 

39 

40 

40 

41 

52 

7 

47 

50 

51 

47 

44 

42 

40 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

39 

8 

37 

36 

35 

36 

if 

36 

35 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

37 

35 

36 

34 

34 

34 

33 

31 

35 

9 

31 

30 

28 

27 

26 

25 

25 

41 

54 

50 

43 

4  0 

42 

41 

40 

40 

39 

36 

34 

32 

32 

33 

31 

30 

35 

10 

31 

34 

33 

32 

31 

31 

25 

24 

29 

28 

24 

26 

31 

39 

45 

50 

51 

48 

45 

42 

39 

37 

35 

33 

35 

11 

32 

30 

28 

27 

25 

24 

23 

19 

16 

16 

16 

16 

,os  » 

»,« 

1  7 

16 

1  5 

1  5 

15 

14 

14 

15 

16 

20 

20 

12 

24 

22 

36 

38 

26 

1  7 

14 

14 

13 

13 

13 

15 

1  6 

17 

20 

27 

20 

18 

17 

18 

18 

19 

1  7 

1  7 

20 

13 

16 

16 

17 

1  8 

18 

18 

1  7 

18 

20 

19 

19 

21 

24 

26 

26 

27 

27 

26 

25 

24 

23 

23 

22 

22 

21 

14 

21 

16 

16 

1  6 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

14 

15 

14 

14 

14 

14 

16 

17 

17 

27 

32 

16 

15 

31 

30 

27 

33 

33 

30 

22 

15 

13 

12 

12 

12 

13 

14 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

18 

28 

19 

16 

26 

23 

23 

25 

28 

27 

21 

16 

16 

15 

14 

1  4 

21 

16 

18 

20 

22 

21 

2  0 

1  7 

25 

33 

33 

33 

22 

17 

37 

36 

34 

35 

38 

36 

30 

26 

21 

15 

15 

15 

16 

18 

19 

1  9 

21 

21 

21 

21 

34 

37 

36 

34 

26 

18 

37 

38 

38 

42 

40 

37 

34 

31 

19 

15 

15 

16 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

45 

44 

36 

29 

1  9 

37 

37 

37 

40 

34 

35 

37 

30 

33 

36 

27 

24 

24 

23 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

23 

23 

24 

24 

28 

20 

24 

25 

24 

23 

19 

26 

30 

20 

17 

17 

20 

22 

24 

27 

29 

34 

37 

37 

30 

19 

16 

1  6 

15 

1  5 

24 

21 

15 

14 

13 

1  3 

13 

1  2 

13 

13 

1  2 

12 

13 

15 

19 

24 

25 

26 

26 

27 

27 

27 

31 

34 

33 

35 

20 

22 

37 

36 

32 

29 

■■ 

26 

24 

16 

14 

13 

13 

14 

15 

18 

2T 

23 

24 

24 

24 

25 

30 

33 

30 

35 

24 

23 

34 

32 

30 

29 

26 

25 

24 

20 

16 

15 

16 

18 

20 

21 

24 

25 

28 

29 

31 

31 

34 

43 

41 

39 

27 

24 

39 

38 

38 

37 

37 

34 

36 

27 

24 

22 

23 

27 

32 

37 

41 

42 

44 

44 

44 

46 

47 

43 

55 

67 

39 

25 

4  8 

42 

40 

42 

49 

44 

42 

72 

50 

35 

31 

29 

i  !  =  *   'j 

s  ::■  4 

28 

26 

30 

35 

36 

37 

37 

37 

37 

39 

39 

26 

39 

42 

47 

56 

63 

67 

66 

57 

51 

47 

46 

45 

45 

45 

46 

50 

51 

51 

49 

46 

44 

42 

40 

40 

49 

27 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

43 

41 

41 

43 

43 

44 

44 

43 

41 

42 

41 

39 

37 

41 

28 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

34 

32 

31 

30 

29 

34 

29 

26 

1  9 

17 

1  6 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

17 

21 

26 

32 

35 

34 

32 

30 

2  9 

32 

36 

32 

32 

24 

30 

34 

34 

32 

31 

35 

35 

31 

30 

26 

20 

21 

23 

26 

28 

30 

31 

34 

35 

35 

34 

34 

33 

34 

35 

31 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIP   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  ■  SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  34002  MONTH  AUG    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 


9 

10 

11 
1  2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2  2 

23 

24 

MEAN 

59 

52 

42 

37 

35 

32 

31 

32 

31 

29 

28 

27 

,)  ;■  « 

35 

35 

37 

46 

60 

80 

59 

52 

50 

42 

50 

50 

46 

43 

40 

34 

29 

28 

28 

27 

26 

30 

3  4 

35 

35 

36 

36 

37 

36 

34 

33 

36 

38 

38 

36 

35 

26 

19 

1  7 

30 

34 

21 

17 

19 

20 

21 

23 

26 

29 

30 

31 

32 

32 

33 

34 

34 

32 

28 

27 

31 

27 

30 

3  7 

22 

21 

26 

17 

18 

16 

17 

20 

24 

26 

29 

30 

30 

30 

31 

33 

39 

42 

39 

38 

28 

40 

42 

44 

44 

42 

44 

3S 

28 

23 

23 

26 

27 

30 

32 

33 

33 

32 

31 

31 

30 

30 

31 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

33 

32 

30 

30 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

36 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

39 

35 

39 

39 

41 

43 

53 

56 

54 

52 

47 

43 

41 

41 

39 

40 

42 

43 

44 

44 

43 

42 

41 

41 

41 

41 

44 

41 

41 

41 

41 

40 

46 

49 

47 

43 

41 

39 

40 

41 

42 

43 

43 

47 

48 

48 

48 

47 

46 

46 

46 

44 

45 

44 

43 

4  :■ 

41 

41 

41 

43 

45 

47 

47 

45 

46 

44 

44 

47 

50 

50 

49 

48 

47 

46 

46 

46 

46 

44 

44 

54 

50 

45 

43 

41 

40 

34 

36 

37 

37 

37 

37 

39 

39 

39 

39 

39 

42 

44 

47 

41 

50 

54 

54 

56 

57 

69 

65 

32 

27 

29 

30 

31 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

39 

36 

41 

44 

46 

if 

2  7 

2  2 

17 

1  6 

1  S 

1  7 

22 

25 

28 

30 

32 

33 

33 

31 

30 

32 

36 

37 

34 

30 

33 

29 

26 

26 

F 

18 

1  8 

1  8 

1  7 

1  6 

1  9 

24 

25 

26 

27 

29 

31 

32 

33 

34 

36 

38 

42 

27 

44 

54 

52 

48 

48 

49 

46 

45 

38 

25 

25 

27 

29 

30 

31 

34 

40 

41 

41 

42 

45 

49 

46 

42 

40 

38 

35 

32 

31 

29 

22 

19 

19 

19 

19 

18 

1  8 

19 

22 

25 

27 

30 

33 

34 

35 

37 

40 

42 

37 

28 

37 

37 

36 

32 

30 

32 

32 

30 

28 

21 

22 

26 

30 

37 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

40 

47 

42 

40 

34 

40 

43 

45 

44 

4  2 

40 

39 

37 

27 

20' 

19 

23 

2S 

32 

32 

34 

37 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

37 

36 

30 

23 

20 

22 

■'■ 

1  7 

18 

1  9 

18 

1  6 

18 

21 

25 

29 

31 

33 

34 

35 

35 

34 

35 

42 

43 

42 

28 

39 

30 

19 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

18 

-  8 

1  8 

19 

21 

25 

27 

30 

32 

35 

36 

35 

35 

36 

41 

44 

42 

28 

45 

56 

61 

56 

47 

51 

50 

38 

24 

20 

28 

29 

31 

33 

34 

36 

3S 

35 

33 

31 

30 

38 

28 

21 

19 

19 

18 

18 

18 

19 

18 

1  8 

24 

25 

21 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

20 

35 

24 

21 

16 

1  7 

16 

23 

23 

22 

20 

19 

19 

i  e 

1  5 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

14 

17 

29 

34 

32 

40 

20 

42 

39 

39 

/.  ! 

39 

35 

34 

38 

39 

33 

22 

20 

20 

■  8 

1  7 

1  6 

16 

16 

16 

18 

31 

37 

39 

45 

30 

44 

32 

29 

45 

65 

38 

35 

32 

23 

1  9 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

19 

25 

30 

31 

30 

25 

2  0 

32 

5  2 

43 

31 

41 

39 

40 

43 

42 

40 

41 

36 

27 

22 

18 

18 

21 

24 

25 

27 

27 

28 

29 

29 

3  0 

37 

44 

50 

32 

49 

54 

60 

56 

52 

52 

37 

24 

22 

22 

24 

26 

28 

31 

32 

33 

34 

34 

36 

38 

39 

40 

43 

43 

38 

42 

44 

47 

51 

45 

42 

40 

45 

47 

45 

45 

42 

40 

44 

45 

47 

48 

48 

47 

48 

51 

59 

65 

47 

64 

60 

61 

58 

52 

48 

45 

43 

42 

42 

4" 

41 

44 

44 

45 

45 

47 

49 

49 

48 

47 

47 

50 

56 

49 

64 

66 

70 

68 

65 

59 

53 

51 

49 

49 

47 

45 

44 

44 

46 

47 

■18 

48 

48 

4  9 

49 

49 

49 

48 

52 

46 

47 

46 

45 

46 

54 

62 

62 

61 

58 

54 

50 

46 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

52 

58 

62 

64 

53 

70 

71 

66 

5  7 

52 

49 

45 

44 

46 

48 

48 

45 

44 

45 

46 

44 

44 

45 

46 

46 

47 

48 

48 

49 

50 

43 

42 

4  1 

41 

40 

38 

36 

33 

30 

28 

30 

29 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

36 

37 

39 

41 

42 

42 

36 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


152 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT 

-  TOTAL  HYDROCARBONS 

UNITS 

PARTS  PER 

TEN 

MILLION 

STATION  - 

SCIENCE  CENTRE 

DON 

MILLS 

OAMST   NO 

34001 

i 

MONTH  SEP 

73 

HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

t 

5 

1 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

£0 
Jl 
S9 
89 
72 
51 
25 
31 
28 
28 

52 
55 
62 
70 
76 
49 
27 
19 
29 
29 

55 
58 
66 

71 
76 
48 
30 

17 
29 
31 

57 
67 
69 
70 
73 
46 
28 
1  7 
26 
32 

63 
76 
69 
74 

72 

44 

28 

1  7 
21 
34 

66 
76 
68 
76 
72 

46 

25 

17 
23 
32 

67 
74 
19 

75 
72 
46 

28 
17 
31 
3  4 

62 

69 
71 
72 
73 
46 
29 
17 
25 
34 

57 
62 
65 
70 
72 
44 
29 
IB 
19 
27 

S3 
55 

58 
67 
69 

41 
25 
17 
17 
22 

50 
50 
52 
60 
65 
42 
24 
1  t 
17 
19 

48 

46 
43 
58 
60 
46 
34 
1  7 
16 
19 

47 
44 
46 
56 

59 
42 

1  7 
16 
19 

46 
43 
.14 
53 
55 
42 

1  7 

16 
1  9 

46 
43 
46 
S2 

53 
4  3 
19 
17 

1  7 
18 

46 
44 
44 
51 
53 
4  6 
19 
17 
17 
18 

46 
44 
44 
52 
56 
46 
19 
17 
17 
19 

46 
44 
43 
61 
56 
44 
18 
17 
16 
19 

45 
44 

43 
52 
57 
43 
1B 
17 
16 
21 

45 
44 
44 
52 
57 
41 
21 
17 
16 
23 

45 
44 
48 
53 
56 
36 
32 
17 
16 
21 

46 
49 
59 
53 
53 
2B 
32 
1  7 
16 
20 

46 
52 

65 
55 
52 
26 
33 
1  7 
16 
1  9 

48 
56 
67 
59 
52 
26 
39 
21 
17 
20 

51 
54 
56 
61 
63 
42 
26 
'8 
20 
24 

'  1 
12 
13 

'4 

15 
•6 
17 
18 
19 

19 
16 
43 
55 
56 
18 
34 

19 
16 
41 
52 
55 
1  9 
35 

18 
16 
45 
46 
50 
18 
33 

16 

16 
40 
33 
52 
18 
34 

17 
16 
39 
34 
52 
18 
35 

IS 
16 
41 
31 
SI 
>B 

31 

19 
I  7 
43 
31 
48 
18 
33 

20 
20 
42 
33 

4  0 

18 
33 

18 
2  0 
78 
32 
31 
18 
26 

16 
18 
46 
28 
24 
17 
20 

16 
1  7 
24 
43 
22 
17 
IB 

16 

19 
22 
40 
24 
1  7 
18 

16 

26 
22 
34 
23 
18 

19 
20 
19 
97 
23 
18 

19 
24 
24 
200 
22 
19 

19 
29 
28 
101 
23 
19 

22 
22 
23 

51 
23 

19 

21 

18 
39 
38 

23 

..'8 

10 

1  7 
130 
35 
21 
13 

17 
18 
202 
36 
20 
18 

16 
24 
1B8 
38 
20 
19 

16 
32 
1  13 
45 
19 
27 

16 
32 

73 
47 

18 

15 
36 
65 
52 
18 
35 

18 
21 

60 
52 
32 

„  .  .  i 

.  ■  i 

DATA 

MISSING  - 

20 

22 

22 

22 

22 

21 

19 

IB 

18 

18 

18 

1  S 

1  8 

18 

21 
19 

21 

19 

21 
18 

20 

1  a 

20 
18 

19 
16 

19 
19 

19 

22 

20 
31 

20 

3  4 

21 
38 

21 

21 

2: 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

42 
20 
35 
26 
21 
33 
33 
13 
43 
34 

43 
21 
42 
26 
22 
28 
22 
1  9 
53 
35 

42 
22 
48 
21 
23 
28 
18 
22 
49 
37 

40 
22 
47 
21 
22 
25 
1  8 
24 
53 
35 

38 

21 
53 
21 
22 
25 
21 
31 
62 
34 

38 
21 

44 

22 
22 
25 
21 
34 
77 
34 

39 
21 
34 
22 
23 
25 
22 
37 
52 
33 

40 
22 
25 
24 
23 
25 
23 
34 
SO 
32 

34 
22 
21 
24 
22 
24 
23 
28 
31 
26 

27 

22 

21 

23 

22 

23  • 

23 

24 

20 

19 

23 
24 
22 

23 
22 

*  *  a        q 

23 
20 
18 
18 

22 
25 
22 
22 
22 

23 
19 

1  7 
17 

21 
26 
22 
22 
23 
21 
36 
20 
17 
17 

21 
26 
22 
23 
23 
21 
66 
68 
1  7 
1  7 

21 
25 
21 

23 
24 
21 

55 
40 
1  7 
18 

21 

26 
21 
23 
24 
21 
53 
25 
19 
18 

21 
27 
21 
22 

2  4 
23 
50 
23 
21 
17 

21 
2  8 
21 
22 
24 
22 
48 
23 
20 
17 

22 
26 
21 
22 
24 
24 
43 
25 
19 
23 

37 
25 
21 
23 
24 
25 
25 
26 
24 
35 

46 
28 
24 
24 
24 
48 
21 
26 
30 
37 

34 
26 
29 
24 
35 
53 
20 
31 
36 
38 

23 
32 

36 

23 
43 
54 

19 
44 

35 

40 

21 
23 
34 
22 
75 
56 
19 
46 
36 
43 

31 
24 
29 
23 
26 
30 
30 
29 

34 
28 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


92 


POLLUTANT 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT 
-  TOTAL  HYDHOCARBONS  UNITS 

SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  34002 


PARTS  PER  TEN 
MONTH  OCT    73 


BRANCH 
MILLION 


HOUR 
OAY 


9 
10 


l  2 
13 

1  4 
15 
16 
1  7 
18 

13 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

MEAN 


17 
29 
44 
22 
35 
41 
1  7 
34 


46 
28 

16 
17 
16 
23 
22 
31 
23 

18 
62 
70 
7  8 
56 
31 
16 
14 
13 
13 

16 

31 


42 

18 
28 
24 

23 
50 
38 
16 
35 
62 


46 
26 
16 
16 
18 
23 
22 


73 
83 
46 
29 
1  5 
14 
13 


'4 
32 


4: 

18 
24 

1  7 
1  7 
58 
35 
17 
38 
59 


43 
26 
16 
35 
17 
22 
23 
44 
29 

37 
64 

91 
37 
26 

15 
14 
13 

13 


17 
22 

17 
1  5 
55 
45 
26 
31 
58 

17 
33 
23 
16 
37 
15 
22 
25 
50 
36 

40 
61 
82 
93 
32 
2  7 
15 
14 
13 
13 


16 

22 

15 
41 
39 
24 
32 
56 

1  7 
26 
22 
l  6 
36 
15 
22 
23 
51 
35 

41 
60 
74 
93 
30 
31 
15 
13 
13 


1  7 
32 


44 
16 

22 

1  5 
40 

2  6 
1  7 
31 
54 

17 
27 

20 
16 
37 
15 
23 
21 


38 

62 
57 
94 
30 
34 

14 
13 
13 
13 


45 
17 
23 

16 
39 

1  9 
16 
32 
57 

1B 
32 
20 
16 
36 
16 
25 
21 


41 
61 
53 
36 
34 
36 
14 
1  3 
13 
13 


16 
39 
20 
17 
41 
81 

21 
31 
21 
16 
41 
17 

31 
21 
46 
24 

40 
64 
57 
S3 
50 
46 
15 
13 
14 


1  7 
33 


27 

i  8 
25 

1  6 
39 
18 
16 
30 


21 
30 
20 
16 

45 
18 
35 
20 
53 
23 

36 
65 
67 
126 
64 
43 
15 
13 
l  5 
14 


10 

18 
17 
22 

1  6 
32 
1  7 
16 


20 
25 
21 


32 
20 
43 
21 

28 
63 
79 
126 
87 
37 
1  5 
1  3 
14 
14 

16 


17 
17 
21 

16 
21 
16 
16 
19 
36 


20 
15 
23 
18 
26 
19 
31 
21 

21 

50 
90 
88 
78 
68 
15 
13 


15 
29 


12 

17 

1  7 
20 


16 
16 
19 
25 


20 

15 
18 
22 
24 
20 
25 
21 

21 
37 

100 
59 
69 

143 

1  4 

14 
14 


13 


19 
20 

20 
1  6 


19 

22 

18 
20 
19 
16 
16 
19 

20 
23 
21 

21 

31 
1  13 

64 

191 

14 

14 
1  5 
1  5 


20 
20 
20 


1  7 
18 
21 

19 
21 
1  9 
16 
16 
23 

20 
24 

21 

20 
29 
94 
36 
49 
70 
14 
14 
16 
15 


18 

20 
20 
21 
16 

1  7 


20 
19 

16 
17 
25 
23 
20 
26 
20 

20 
27 
70 
34 

35 
19 
15 
1  4 
16 
16 

16 

22 


16 


21 
22 
16 
18 


19 
20 
19 
1  7 
18 
23 
23 
20 
28 
20 

21 
25 

51 
32 
31 

18 
15 
14 
15 

1  7 


17 

18 
20 
22 
21 

1  7 


19 

1  9 

20 
21 
20 

1  7 
1  7 
22 
22 
20 
30 
20 

20 
26 
44 
30 
30 
18 

14 

14 
15 
17 


2  4  MEAN 


18 
20 
21 
21 
17 
1  8 
18 
17 


21 
22 
l  9 
17 
16 
22 
22 
19 
28 
20 

21 
26 
44 
32 
32 
17 
15 

1  4 
15 


18 

20 
22 
20 
IB 
18 
17 
17 
21 
22 

22 
23 

19 
17 
16 
21 
22 
19 
25 
19 

21 
27 
45 
32 
49 
17 
16 
14 
1  4 


21 
21 

24 

20 

24 
19 
17 
19 
53 
21 

27 
40 
18 
1  7 
18 
22 
22 
20 
25 
18 

42 
38 
41 
46 
84 
17 
16 
1  4 
15 
18 


35 
20 
24 
19 
25 
40 
17 
30 
55 
19 

56 
52 

18 
17 
23 
22 
22 
2  2 
25 
18 

51 

58 

44 

56 

103 
16 
16 
1  4 
14 
25 

16 


25 
20 
24 
19 
29 
49 
17 
44 
47 
20 

56 
63 
1  7 
18 
22 
22 
23 
25 
24 
13 

54 
64 

57 
56 

121 
1  7 
16 
14 
14 


15 
34 


19 
21 
33 
19 

33 
48 
17 
38 
52 
20 

48 
52 
1  7 
18 
19 
23 
23 
24 
24 
18 

55 

67 

65 
56 
64 
17 
15 
14 
14 
46 


18 
23 
45 
19 
35 
52 
17 
35 
59 
18 

46 
51 
16 
18 
17 
23 
22 
26 
24 
18 

57 
70 
73 
56 
32 
16 

I  4 
1  4 
13 

16 


28 
19 
24 
21 
19 
33 
22 
21 
32 
38 

25 

34 
20 

16 

24 
2  0 
24 
21 
34 

23 

33 

50 

68 
68 
54 
41 
15 
14 
14 

17 


29 


PERCENTAGE  Of  DATA  VALID 


153 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  •  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


HOUR 
DAY 


3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1S 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2  8 
29 
30 

MEAN 


POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION  -  SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  34002 
123456789    10 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  NOV    7  3 

13    14    15    16    17    IB    19 


15 
14 

15 
1  3 
15 
15 
15 
21 
17 
1  5 

17 
17 
i  9 
19 
45 
12 
16 
16 
14 
56 

14 
14 
30 
37 
16 
15 
i  4 
42 
12 
16 


15 
1  5 
1  6 
13 
15 
15 
1  6 
19 
17 
15 

16 
17 
19 
20 
27 
12 
1  7 
18 
14 
53 

14 

15 
19 
51 

18 
14 
1  4 
41 
12 
15 


15 
15 
16 
13 
15 
15 
16 
18 
16 
15 

1  6 
1  7 
19 
20 
22 
12 
16 
31 
15 
56 

14 
16 
18 
51 

16 
13 


16 

16 
16 

1  3 
15 
16 
1  7 
17 
16 
15 

16 
17 
19 
19 
16 
12 
15 
27 
15 
56 

14 
16 
19 
49 
15 
13 
14 
18 
11 
14 


16 
15 

14 
13 


16 

1  7 
17 
1  7 
15 

16 
17 
19 
18 
15 
12 


15 
16 
25 
42 
13 
13 
14 
15 
1  1 
14 


15 
15 
13 

13 
13 
15 
16 
1  7 
16 


1  6 
1  6 
19 
18 
13 
12 
1  5 
50 
14 
17 

15 
16 
37 
50 

12 
13 
15 
14 
12 
14 


1  5 
1  8 
13 
14 
13 
15 
17 
17 
16 
15 

15 
16 
19 
16 

3 
12 
15 
74 
14 
16 

15 
17 
36 
36 
12 
13 
15 
14 
13 
15 


16 
20 

14 
14 
13 
16 
17 
17 
16 
15 

15 
17 
20 


12 
15 
79 

'  5 
17 

1  7 
19 
26 
17 
12 
14 
17 
16 


16 
19 
13 
13 
14 
16 
17 
18 
16 
15 

15 

17 
23 
1  7 
1  5 
1  3 
16 
59 
1  6 
19 

17- 
20 
32 

17 
12 
15 


13 
13 
13 
15 
16 
18 
15 
15 


22 
17 
14 
13 
18 
16 
16 


17 
18 
26 
16 
12 
14 


13 
18 


15 
16 
13 
13 
12 
15 
15 
17 
15 
14 

15 
1  7 
20 
17 
15 
1  3 
15 
15 
16 
18 


17 
20 
16 
12 
14 
18 
16 
12 


15 
17 
13 
13 
12 
14 
14 
17 
14 
14 

15 

17 
19 

1  6 
13 
16 
14 
1  6 
16 

17 
16 
17 
16 
13 
1  5 
20 
15 
12 
15 


14 
20 

13 
13 
12 
16 
17 
1  6 
14 
14 

1  6 
17 
22 
17 
15 
13 
15 
15 
15 
15 


17 
15 
17 
12 
14 
24 
14 
12 
15 


14 

'  7 
1  3 
13 

14 
17 
15 
14 
15 

18 
17 
19 
15 
14 
13 
1  4 
1  5 
15 
15 

17 
17 
15 
17 
13 
14 
25 
14 
12 


14 
17 
12 
13 
14 
14 
18 
15 
14 
14 

16 

17 
20 

15 

15 
13 
14 
1  5 

15 
15 

13 
1  7 
15 
18 
13 
15 
28 
14 
12 
13 

15 


13 

16 

12 
13 
15 
1  5 
17 
15 
14 


16 
17 
21 
15 
14 
13 
14 
15 
17 
15 

7 
17 
15 
18 
13 
14 
31 
13 
12 
12 


14 

16 
12 
13 
15 
15 
17 
15 
15 
15 

16 
17 
21 
16 
14 
13 
15 
14 
17 
15 


19 
20 
18 
13 
16 
28 
13 
13 
13 


14 

1  7 

12 
13 
15 
15 
19 
16 
15 
1  5 


21 
20 
14 
14 
14 
15 
15 
15 

14 
23 
22 
24 
14 
14 
29 
13 
13 
13 


15 
15 
13 
13 
15 
16 
22 
17 
15 
16 

16 
18 

21 
20 
13 
13 

15 

15 
24 

15 

19 
45 
29 

21 
14 
14 
37 
13 


1  4 
1  4 
1  3 
14 

1  5 

15 
22 

17 
14 
1  7 

16 
19 
22 
24 
13 
13 
14 
15 
40 
17 

16 
80 
27 
31 
14 
14 
46 
13 
14 
12 


14 
14 
13 
14 
16 
15 
42 
16 
14 
17 

16 
19 
21 
43 
13 
13 
14 
16 
36 
14 

16 
49 
26 
25 
23 
14 
38 
12 
15 
12 


14 
14 

13 
14 
16 
15 
63 
16 
14 
1  6 

16 
20 
18 
42 
13 
13 
15 
14 
41 
14 

16 
41 
42 
18 
16 
14 
42 
12 
15 
12 


14 
1  7 
13 
16 
15 
14 
53 
16 
14 
1  5 

16 
20 
19 
65 

13 
14 
15 
14 
52 
14 

14 
44 
40 
16 
15 
14 
43 
12 


14 
16 
13 
17 
15 
15 
26 
16 
14 
16 

16 
20 

18 
48 
13 
15 
14 
14 
53 
14 

14 
5  I 

5  I 
16 
16 
14 
43 
12 
14 
12 


1  5 
16 
13 
1  4 
14 
15 
22 
1  7 
15 
15 

16 
18 
20 
23 
16 
13 
15 
25 
22 
24 

15 
26 
26 
27 
14 
1  4 
25 
17 
13 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION  ■  SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  34002 


UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  DEC    73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 
1 

12 

12 

12 

12 

12 

17 

26 

18 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

18 

38 

42 

36 

39 

16 

2 

34 

18 

14 

1  3 

12 

12 

12 

1  1 

11 

12 

11 

1 1 

12 

12 

12 

13 

14 

13 

13 

15 

17 

24 

52 

55 

18 

3 

51 

48 

57 

49 

56 

45 

40 

22 

19 

18 

18 

1  6 

16 

16 

16 

17 

18 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

26 

4 

15 

15 

15 

15 

16 

14 

17 

20 

18 

15 

15 

14 

14 

1  7 

J? 

re 

17 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

5 

14 

14 

13 

1  3 

13 

1  3 

14 

16 

21 

23 

IB 

21 

18 

22 

19 

19 

18 

18 

17 

16 

16 

15 

17 

6 

15 

15 

14 

15 

14 

1  5 

16 

16 

18 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

19 

18 

18 

16 

14 

14 

14 

16 

7 

14 

14 

14 

13 

13 

1  3 

13 

13 

14 

14 

14 

1  4 

14 

14 

14 

16 

18 

1  7 

16 

17 

13 

38 

24 

40 

17 

8 

43 

27 

22 

16 

1  7 

15 

16 

15 

15 

16 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

16 

18 

9 

17 

1  B 

1  7 

1  6 

16 

1  7 

15 

14 

15 

15 

15 

1  4 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

18 

19 

19 

18 

16 

10 

18 

1  B 

20 

21 

19 

18 

18 

19 

20 

19 

22 

20 

19 

18 

17 

17 

18 

18 

17 

18 

19 

18 

18 

19 

19 

1  1 

21 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

,7 

1  7 

18 

16 

16 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

17 

1  6 

17 

17 

16 

12 

17 

17 

17 

1  7 

17 

16 

17 

24 

21 

18 

19 

18 

17 

15 

15 

14 

15 

14 

15 

15 

14 

14 

14 

17 

13 

18 

33 

45 

40 

40 

28 

21 

23 

22 

19 

16 

15 

14 

1  5 

17 

16 

17 

17 

17 

19 

15 

1  3 

13 

13 

21 

14 

13 

12 

12 

1  2 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

14 

14 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

16 

13 

1  2 

12 

12 

12 

12 

1  2 

12 

13 

13 

13 

13 

1  3 

1  3 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

13 

1  3 

12 

12 

13 

16 

13 

13 

'  i 

13 

12 

12 

1  2 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

14 

15 

16 

1  5 

14 

14 

14 

13 

13 

17 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

1  3 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

13 

18 

12 

12 

12 

1  1 

12 

12 

1  2 

13 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

17 

27 

32 

26 

34 

32 

1  7 

19 

36 

32 

29 

28 

27 

24 

22 

20 

18 

16 

15 

15 

15 

15 

17 

16 

16 

1  5 

15 

14 

14 

13 

14 

14 

1  9 

20 

1  4 

1  3 

13 

1  3 

*  3 

14 

1  5 

15 

17 

1  7 

16 

16 

15 

1  5 

16 

16 

18 

1  7 

17 

15 

1  4 

14 

14 

14 

15 

21 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

1  3 

13 

14 

14 

14 

14 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

22 

14 

1  4 

14 

14 

14 

14 

1  4 

15 

'■■■  1  6 

17 

19 

18 

16 

16 

15 

1  5 

16 

15 

15 

14 

15 

15 

1  5 

15 

15 

23 

15 

1  5 

16 

1  6 

16 

15 

1  6 

16 

16 

17 

16 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

14 

15 

15 

24 

15 

1  5 

18 

21 

21 

19 

1  5 

15 

15 

15 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

1  6 

15 

1  6 

15 

15 

1  5 

16 

16 

25 

15 

1  5 

15 

1  5 

15 

'  !i 

1  6 

1  7 

24 

16 

17 

16 

18 

1  8 

19 

18 

19 

19 

18 

16 

1  7 

17 

18 

18 

17 

26 

17 

18 

17 

1  7 

17 

18 

1  8 

20 

21 

20 

21 

20 

18 

1  8 

23 

21 

21 

21 

19 

1S 

1  7 

17 

1  6 

16 

19 

27 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

1  7 

18 

19 

19 

19 

1  9 

18 

18 

17 

17 

1  8 

17 

18 

19 

20 

ia 

17 

18 

28 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

1  4 

14 

15 

15 

15 

1  5 

15 

1  5 

16 

15 

15 

1  5 

15 

16 

15 

17 

1  6 

16 

15 

29 

16 

15 

15 

1  7 

1  6 

16 

1  5 

15 

1  5 

1  5 

16 

1  S 

15 

16 

16 

1  6 

17 

17 

20 

17 

15 

1  3 

1  3 

13 

16 

30 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

1  2 

12 

1  2 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

1  3 

14 

1  5 

15 

15 

1  5 

15 

14 

15 

13 

31 

15 

1  5 

15 

1  5 

1  5 

14 

13 

13 

14 

14 

1  3 

1  3 

14 

1  3 

13 

14 

15 

16 

25 

23 

20 

18 

1  7 

16 

16 

MEAN 

18 

1  7 

18' 

1  7 

17 

16 

1  6 

16 

1  6 

16 

16 

1  5 

15 

1  5 

15 

1  5 

16 

1  6 

16 

16 

17 

17 

i  a 

18 

16 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


154 


ONTARIO   MINISTRY   OF  THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY   SUMMARY  OF   HOURLY   AND   2  HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  34002 

POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  •  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONT^ 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24  HOUR  MAXIMUM 

JAN 

31 

22 

39 

FEB 

25 

23 

44 

MAP 

24 

25 

37 

APR 

24 

25 

42 

MAY 

31 

29 

47 

JUN 

30 

43 

73 

JUL 

3i 

32 

61 

AUG 

31 

36 

53 

SEP 

29 

34 

63 

OCT 

31 

29 

68 

NOV 

3C 

18 

27 

DEC 

31 

16 

26 

YEAR 

348 

2a 

73 

MAXIMUM  READING 

71 

77 

70 

76 

BS 
124 
127 

80 
202 
1  91 

60 

£7 
202 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION    SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST 
00  TO  1 0    1 1  TO  19    20  TO  30 


JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
YEAR 


249 
286 

iyi 

1  82 
152 

31 
1  42 

86 
153 
314 
609 
666 
3061 


457 

207 

242 

232 

391 

1  70 

193 

142 

225 

210 

53 

48 

2570 


OF   THE 
73 

NO  34002 

31  TO  60 

30 

52 

78 

74 

1  64 

389 

371 

483 

233 

1  52 

48 

26 

2100 


ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


51  TO  90 
4 


12 

30 

66 

25 

21 

49 

42 

5 

O 

2  92 


140    141  -200 

2011OVER 

TOTAL 

0 

0' 

0 

740 

0 

0 

0 

556 

0 

0 

0 

518 

0 

0 

0 

500 

p 

0 

0 

737 

15 

0 

0 

691 

6 

0 

a 

737 

0 

0 

0 

732 

4 

2 

i 

667 

11 

2 

0 

731 

0 

0 

0 

717 

0 

li 

0 

740 

36 

4 

T 

8066 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 

PERCENT 
OF  DATA 
VALID      MIN         10 


CONCENTRATIONS 
FREQUENCY  DISTRIBUTION   PERCENT 

60       70       90       95 


98 
69  S 


99 

77  6 


MAX 
202 


ARITH 
MEAN 


155 


HOUR 

DAY 

1 


1  1 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 


ONTARIO   MINISTRY   OF   TF 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION  -  D  0  H   SATHURST  S.    WILSON         NO  34007 
1     234     567     8     910 

1  1 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  JAN    73 
12    13    14    15    16    17    18    If 


23 


24  MEAN 


DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

DATA 

MISSING  - 

«'  1     ' 

V  '«  ■? 

-  $  ** 

.  *  v   Ji   * 

,  »    :': 

;v  *  u 

-  *  0  V 

V   «r  V 

n?> 

* ,.,  » 

*  >.  G  U 

e  '«  =>  £   =J 

a  a  s 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

1  2 

'  "  " 

1  2 

1  1 

10 

10 

10 

10 

1  1 

1  1 

12 

12 

12 

12 

13 

1  3 

12 

12 

12 

13 

14 

14 

14 

13 

12 

1  2 

12 

12 

1  3 

12 

12 

12 

12 

12 

1  2 

12 

13 

14 

14 

1  4 

1  4 

13 

13 

14 

15 

16 

16 

1  6 

16 

16 

16 

14 

16 
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27 

32 

31 

23 

3 

30 

30 

2B 

26 

26 

27 

30 

37 

36 

27 

23 

20 

18 

1  7 

19 

20 

2  4 

24 

21 

19 

18 

17 

17 

17 

24 

4 

18 

18 

1  fl 

19 

19 

19 

22 

25 

23 

20 

20 

19 

22 

23 

26 

27 

29 

25 

21 

19 

17 

17 

16 

1  5 

21 

5 

1  5 

1  5 

15 

14 

'5 

16 

21 

29 

34 

33 

28 

25 

26 

21 

19 

18 

18 

21 

21 

18 

18 

18 

19 

19 

21 

6 

19 

19 

1  9 

18 

18 

18 

20 

22 

23 

23 

22 

23 

23 

23 

24 

22 

25 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

19 

21 

7 

1  9 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

1  4 

14 

15 

1  7 

1  7 

17 

16 

18 

20 

25 

19 

20 

8 

1  3 

1  3 

12 

1  2 

13 

13 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

13 

1  1 

11 

13 

16 

17 

1  4 

9 

1  6 

1  5 

12 

10 

8 

8 

9 

8 

8 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

13 

15 

13 

11 

1  1 

10 

1  1 

1  1 

12 

13 

15 

19 

21 

19 

18 

1  7 

13 

13 

13 

13 

16 

16 

14 

14 

13 

13 

14 

12 

1  1 

1 1 

1  4 

1 1 

12 

1  2 

11 

1  2 

13 

14 

1  1 

1  l 

1  1 

10 

9 

10 

10 

10 

12 

1  4 

13 

12 

IS 

12 

13 

14 

12 

12 

12 

1  2 

12 

1  2 

13 

1  2 

12 

16 

17 

26 

31 

27 

25 

25 

26 

23 

22 

23 

20 

13 

25 

;  6 

27 

26 

26 

26 

29 

34 

37 

31 

25 

24 

21 

21 

22 

28 

27 

24 

19 

16 

1  4 

14 

13 

24 

1  4 

1  4 

l  2 

12 

1  2 

12 

14 

16 

18 

18 

18 

19 

18 

16 

16 

16 

18 

19 

22 

20 

19 

20 

20 

18 

19 

1  7 

1  5 

1  9 

i  B 

18 

1  7 

1  7 

18 

18 

1  7 

1  7 

16 

16 

16 

15 

16 

16 

1  7 

19 

24 

22 

21 

22 

22 

22 

22 

19 

1  6 

23 

23 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

21 

2: 

18 

18 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

19 

20 

22 

22 

22 

21 

19 

1  9 

20 

1  7 

1  9 

1  9 

18 

18 

19 

18 

16 

16 

15 

14 

14 

1  3 

12 

13 

12 

12 

13 

'  4 

12 

12 

12 

1  2 

11 

1  1 

14 

i  B 

1  3 

l  4 

15 

l  5 

15 

17 

IB 

20 

20 

18 

1  7 

1  8 

18 

1  7 

1  5 

1  7 

18 

22 

22 

21 

21 

23 

25 

24 

18 

1  9 

28 

28 

26 

22 

19 

18 

20 

24 

29 

24 

23 

21 

19 

20 

22 

22 

20 

18 

1  7 

16 

16 

15 

1  4 

21 

20 

15 

•  4 

13 

13 

16 

16 

1  7 

21 

22 

22 

20 

1  9 

20 

1  7 

1  7 

19 

20 

20 

20 

1  7 

14 

13 

14 

14 

1  7 

21 

1  6 

16 

16 

15 

16 

15 

14 

15 

16 

14 

14 

1  2 

13 

13 

12 

12 

14 

IS 

15 

16 

16 

16 

17 

17 

15 

22 

1  5 

17 

15 

15 

1  4 

14 

14 

16 

16 

22 

23 

21 

19 

1  7 

IB 

19 

20 

IS 

16 

15 

15 

14 

14 

12 

1  7 

23 

1  2 

1  3 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

1  4 

1  2 

12 

12 

12 

13 

1  4 

16 

18 

17 

14 

17 

16 

1  7 

14 

24 

1  7 

18 

20 

22 

2  0 

20 

22 

2  4 

23 

22 

21 

22 

i  a 

16 

14 

14 

13 

14 

15 

15 

13 

12 

1  2 

1  8 

25 

1  2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1  4 

12 

12 

13 

1  5 

1  7 

18 

17 

1  7 

16 

14 

12 

12 

12 

13 

13 

26 

1  2 

10 

9 

6 

9 

9 

13 

15 

19 

18 

16 

1  4 

15 

1  4 

18 

21 

21 

21 

17 

15 

13 

11 

10 

10 

1  4 

27 

1  1 

10 

10 

1  1 

12 

13 

17 

19 

20 

17 

17 

18 

19 

19 

19 

19 

21 

23 

21 

20 

19 

16 

16 

14 

1  7 

26 

1  3 

13 

14 

13 

13 

13 

14 

15 

17 

I  6 

16 

15 

14 

1  6 

15 

2B 

22 

21 

22 

19 

1  7 

16 

16 

16 

29 

1  6 

1  7 

16 

15 

1  5 

16 

17 

17 

16 

15 

16 

18 

17 

1  6 

16 

18 

21 

22 

20 

16 

1  3 

12 

12 

13 

16 

DO 

1  3 

12 

13 

13 

14 

15 

15 

15 

16 

17 

18 

17 

16 

1  6 

16 

15 

16 

17 

17 

1  7 

1  7 

16 

1  6 

16 

16 

31 

16 

16 

1  7 

1  7 

18 

17 

18 

18 

IB 

19 

18 

17 

19 

1  6 

26 

2  4 

26 

26 

26 

23 

1  9 

19 

19 

20 

MEAN 

17 

17 

1  6 

1  6 

1  6 

17 

18 

20 

20 

19 

18 

16 

17 

1  6 

17 

18 

20 

20 

19 

18 

18 

1  7 

17 

17 

1  8 

PERCENTAGE  01  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  ■  D  0  H   BATHURST  8  WILSON         NO  34007 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

28 

17 

30 

FEB 

28 

17 

26 

MAR 

31 

14 

28 

APH 

30 

15 

22 

MAY 

31 

13 

25 

JUN 

26 

9 

15 

JUL 

22 

IS 

23 

AUG 

31 

15 

38 

SEP 

27 

17 

29 

OCT 

31 

21 

44 

NOV 

30 

18 

31 

DEC 

31 

18 

24 

YEAR 

346 

16 

44 

MAXIMUM  READING 
51 
46 
45 
34 
39 
34 
41 
1  32 
61 
75 
54 
37 
1  32 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  D.O.H   BATHURST  &  WILSON 

00  TO  10    1 •  TO  l 9    20  TO  30 

1  66 
146 
108 

a? 

i  is 

1  6 

102 
103 
1  64 

247 

-.61 

21  2 

1630 


JAN 

1  3 

FEB 

27 

MAR 

164 

APR 

1  11 

MAY 

311 

JUN 

356 

JUL 

92 

AUG 

1  "1 

SEP 

137 

OCT 

45 

NOV 

59 

DEC 

27 

YEAR 

1613 

445 

4  7? 

450 

5  I  B 

305 

1  9  9 

267 

445 

284 

331 

453 

4  76 

4652 

OF   THE 
73 

NO  34007 
31  TO  60 

a 

21 

T2 

3 

5 
2 
2 

7 
23 
78 
40 
14 
21  5 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


61  TO  90 

O 


0 
13 


140    141-200 

201&OVER 

0 

0 

0 

0 

0 

•0 

g 

0 

0 

0 

e 

.0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

s 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

Q 

1 

0 

0' 

0 
0 

TOTAL 
632 
671 
734 
71  9 
739 
573 
463 
733 
609 
707 
713 
731 
8024 


FREOUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 

PERCENT 

OF  DATA 
VALID      MIN  10 

91         0         8  0 


CONCENTRATIONS 
FREQUENCY  DISTRIBUTION 

50        70        90 


PERCENT 
95 


99 

40  0 


ARITH 
MAX      MEAN 


162 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

1  1 
12 
13 
14 
15 
16 
1  7 
16 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

MEAN 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYOftOCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  •  ELMCREST  ROAD.  ETOBICOKE         NO  3S0O3  MONTH  JAN    73 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    1 0    1  1    1 2    1 3    1 4    1 5    1 6    1  7    1 8    19 


21 
22 
20 
20 

19 


4  7 
17 

19 
It 
19 
17 
16 
IS 
18 
20 
25 
1  7 


21 
22 
20 
20 
19 


57 

17 

18 
17 
19 
16 
17 
19 
17 
20 
25 
1  7 


21 
22 

20 
20 
19 


23 
1  7 

18 
17 
19 
16 
17 
19 
17 
20 
24 
17 


21 
22 

20 

21 
19 


22 

1  7 

1  8 
17 

19 
16 

1  7 
20 
1  7 
20 
23 


21 
22 
35 

20 
20 


22 

18 


19 

1  7 
18 

19 
18 
20 
24 


21 
22 

41 

19 

20 


20 
18 


18 

20 
17 

18 
18 
16 
20 
24 


21 
22 

31 

18 
20 


20 
IB 

'  8 
IB 
20 

17 
IB 
18 
16 
20 
23 


21 
22 
33 
18 
20 


20 

18 


19 

17 
20 
19 
18 
20 
20 


21 
22 

25 
18 
20 


21 
19 

19 
19 
19 
1  7 
19 
20 
18 
20 
21 


21 
22 
21 

18 
20 


19 
19 

19 
18 

18 
1  7 
18 
19 
18 
20 
23 


21 
22 
21 
18 
20 


1B 
18 

18 
18 
1  7 
16 
1B 
19 
18 
20 
19 


21 
22 
20 
19 
20 


22 
20 
20 
20 
20 


22 

19 
20 
19 
20 


22 
18 
20 
19 


DATA  MISSING  - 
-  DATA  MISSING  ■ 

...   ».6«   «...      21 

19    18    17    17 
17    18    17    17 


18 
18 
1  7 
16 
18 
19 

19 
18 


18 
18 
1  7 
17 
18 
19 
20 
18 

ia 


17 
17 

1  9 
1  6 
17 

1B 
20 
19 
18 


1  7 
16 
18 
16 
17 
17 
20 
19 
17 


22 
19 
21 
19 


21 
1  7 
1  7 

1  7 
1  7 
18 
1  7 
1  7 
17 
20 
19 
1  7 


22 

19 
22 
18 


20 
17 
18 

17 

1  7 
18 
17 
18 
17 
20 
20 
18 


DATA  MISSING  - 
DATA  MISSING  ■ 
DATA  MISSING  - 


22 

19 
22 
17 


28 
17 
18 

1  7 
1  7 
18 
17 
18 
17 
20 
21 
IS 


22 
20 
21 
18 


20 
16 
18 

1  7 
16 
18 
17 
1  7 
17 
24 
20 
1  7 


20 

22 
20 
21 
18 


20 
17 
1B 

18 
17 
18 
18 
17 
17 
26 
20 
17 


21 
20 
21 
18 


31 
17 


18 
18 
18 
18 
17 
17 
25 
20 
17 


21 

20 
21 
18 


72 
1  7 
18 

18 
18 
18 
1  7 
1  7 
1  7 
25 
22 
1  7 


21 
20 

21 
18 


57 
16 
18 

18 
17 
17 
17 
16 
17 
22 
25 
16 


24  MEAN 


22 
20 
21 
19 


37 
16 
18 

18 
18 
17 

18 
1  7 
1  7 
20 
24 
1  7 


21 
2t 
23 
19 


21 

18 

18 
18 
18 
17 
IB 
IB 
20 
20 
20 


■* » 

>  *  <■  ° 

*  •  * 

»&»* 

* * *  > 

■■  *  * 

>  * »  ° 

*  *  *  * 

»  a  *u 

a  a*  » 

>  i>  <.« 

17 

16 

18 

18 

1  7 

18 

IB 

16 

18 

18 

1  7 

17 

18 

•  •*  • 

18 

18 

19 

19 

IB 

18 

18 

19 

19 

16 

18 

1  8 

16 

18 

18 

ie 

18 

16 

18 

19 

19 

20 

26 

23 

19 

21 

1  9 

19 

20 

22 

23 

29 

34 

31 

28 

26 

25 

25 

25 

25 

27 

28 

24 

22 

23 

24 

24 

26 

24 

25 

23 

22 

34 

31 

41 

34 

26 

33 

31 

28 

21 

19 

21 

21 

21 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

24 

18 

1  8 

1B 

18 

18 

18 

17 

1  7 

18 

18 

18 

18 

22 

30 

22 

20 

22 

22 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

20 

22 

22 

22 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

20 

22 

23 

21 

18 

18 

20 

18 

18 

16 

18 

18 

21 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

18 

18 

16 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

1  9 

19 

19 

20 

22 

22 

22 

21 

21 

22 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

21 

20 

20 

21 

21 

21 

20 

20 

21 

21 

20 

21 

21 

20 

19 

19 

19 

2C 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

21 

20 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYOROCARBONS 
STATION  ■  ELMCREST  ROAD.  ETOBICOKE         NO  35003 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  FEB    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 
10 

1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 


1 

20 
20 
17 
16 
16 
19 
21 
29 
17 
15 

27 
17 
23 
31 
16 
20 
19 


20 
19 
16 
16 
16 
19 
20 
23 
22 
16 

23 

17 
22 

23 

21 
23 
1  S 


20 
18 
16 
15 
17 
19 
23 
23 
29 
16 

22 
17 
24 
26 
16 
22 
19 


20 
19 
16 
16 

1  7 
19 
21 
26 
21 
16 

22 

17 

24 
35 
16 

2  2 

20 


20 
19 
16 
16 
16 
1  9 
21 
26 
21 
1  7 

!8 
1  7 
25 
29 
16 
22 
21 


6 

20 
19 
16 
16 
16 
19 
21 
24 
22 
18 

18 
18 
24 
31 
16 
24 


20 
19 
16 

16 
17 
19 
20 
24 
25 
18 

16 
19 
26 
39 
20 

o  •  » 


24 
23 
16 
17 
IB 
19 
21 
23 
26 
19 

18 
21 
29 
41 
1  7 


27 
24 
1  7 
16 
19 
20 
21 
23 
29 
19 

16 
23 

34 

32 

1  8 


27 
28 
17 

ia 

18 
19 
20 
22 

26 
18 

17 
22 
28 
30 
19 


23 
29 
17 
18 
1  8 
19 
18 
20 
24 
18 

18 

20 
24 
26 

1  7 


12 

20 
30 
17 

1  7 
16 
20 

16 
19 
20 

19 

18 
21 
23 

21 

19 

2  6 


1  3 

20 
37 
17 

18 
18 
20 
18 
21 
19 
1  7 

18 
18 
19 
19 
19 
23 


14 
20 

17 

16 

18 

21 

18 

20 

o  »  • 

19 

18 
18 
19 
19 
21 
18 


15 

22 
75 
16 
17 
16 
20 
18 
19 
15 
16 

IB 
IB 
20 
19 
21 
17 


22 
71 
16 

1  7 
20 
20 
18 
19 
14 
17 

18 
19 
20 
18 
20 
1  7 


1  7 
22 

44 
16 
1  7 
21 
20 
18 
1B 
15 
17 

17 

20 
21 
19 
20 
1  7 


DATA  MISSING 
DATA  MISSING 


18 

21 

52 
16 
1  7 
20 
21 
1  7 
17 
15 
18 

17 
20 
29 
19 
19 
18 


19 

20 
40 
16 
17 
20 
21 
18 
17 
15 
19 

18 
22 
29 
18 
19 
19 


20 
26 
16 
1  7 
19 
24 
18 
18 
15 
19 

19 
24 
2B 
17 
19 
19 


20 
18 
16 
17 
18 
22 
19 
18 
16 
23 

19 
42 

28 

16 
19 
21 


20 
17 
16 
16 
IB 
21 
19 
17 
14 
27 

20 
42 
28 
18 
20 
22 


20 
17 
16 
16 
18 
20 
24 
16 
15 
23 

20 
27 
36 
20 
20 
22 


24  MEAN 


20 
17 
16 
16 
IB 
20 
27 
18 
16 
20 

19 
28 

39 
21 
20 
21 


21 
30 
16 
1  7 
18 
20 
20 
21 
20 
18 

19 
22 
26 
25 
19 
21 


18 

1  8 

19 

20 

20 

21 

26 

26 

23 

24 

25 

24 

19 

19 

19 

19 

20 

23 

28 

23 

22 

20 

22 

22 

22 

20 

19 

16 

18 

18 

18 

19 

26 

23 

17 

17 

1  7 

16 

17 

1  7 

18 

1  7 

18 

16 

17 

16 

19 

19 

23 

19 

22 

39 

42 

29 

25 

21 

23 

26 

34 

25 

22 

20 

1  7 

1  7 

17 

17 

16 

16 

17 

1  7 

18 

18 

19 

19 

23 

30 

20 

20 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

17 

1  7 

18 

16 

18 

20 

19 

19 

19 

21 

24 

29 

21 

21 

24 

25 

24 

25 

37 

31 

29 

24 

24 

22 

22 

19 

20 

21 

21 

21 

20 

19 

19 

20 

21 

21 

21 

23 

19 

24 

28 

23 

24 

26 

25 

30 

24 

24 

24 
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29 

27 

26 

26 

27 

28 

28 

27 

30 

31 

32 

32 

32 

27 

33 

39 

47 

40 

37 

38 

36 

37 

35 

31 

28 

24 

24 

24 

24 

25 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

29 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

24 

26 

26 

25 

26 

25 

26 

22 

22 

22 

22 

23 

20 

17 

1  7 

16 

15 

22 

15 

16 

TS 

18 

'8 

17 

18 

16 

1  5 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

15 

21 

30 

34 

28 

27 

24 

21 

19 

•° 

18 

1,7 

16 

16 

16 

16 

18 

19 

21 

1  7 

16 

16 

15 

21 

31 

Z9 

27 

29 

22 

20 

23 

20 

23 

20 

21 

31 

2J 

22 

24 

22 

22 

21 

20 

18 

18 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

20 

17 

15 

13 

13 

13 

19 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

1.4 

1  4 

14 

14 

1  4 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

17 

17 

17 

18 

18 

15 

20 

18 

16 

1  6 

1  5 

15 

15 

16 

17 

17 

16 

1  6 

16 

16 

19 

IS 

18 

18 

17 

17 

17 

16 

17 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

16 

16 

16 

17 

19 

23 

22 

22 

30 

25 

33 

38 

33 

37 

36 

49 

36 

33 

34 

32 

25 

27 

23 

a  ft  ft  ft 

j  ft  a   c 



■  t; ;-  = 

9  o  ft ° 

"  ft  «  « 

-  -  ft  <- 

ft  i=  ft 

V  $    *'  !• 

'■  ft  V 

ft  ft  ft 

u  ftft  ft 

'i  ft  a  c   <■ 

"  ft  ft 

a  *  ft 

::  ft  a 

ft  ft  " 

'-'  9  * 

"ft  n 

"  ft  °  ft 

□ATA 

MISSING  ■ 

'' 

*  '■ 

'  - 

' 

18 

19 

18 

1  7 

21 

19 

18 

1  7 

16 

16 

17 

17 

1  7 

ft  ft  ft  4 

19 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

20 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


STATION  - 

ELMCREST 

ROAD  . 

ETOBICOKE 

NO 

35003 

MONTH  DEC 

73 

HOUR 

1 

2 

3 

4 

c 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

OAY 

1 

17 

1  7 

18 

•  9 

1  7 

3  7 

17 

18 

18 

19 

18 

18 

19 

18 

19 

19 

20 

22 

23 

24 

21 

20 

31 

32 

20 

2 

25 

25 

23 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

19 

19 

19 

IS 

19 

19 

1  9 

19 

1  g 

20 

20 

20 

20 

27 

54 

22 

3 

32 

29 

31 

32 

44 

26 

22 

22 

20 

19 

19 

22 

29 

16 

1  8 

1  8 

18 

1  7 

18 

1  7 

1  7 

1  7 

17 

17 

23 

4 

17 

1  7 

18 

19 

20 

22 

20 

26 

29 

23 

22 

22 

21 

22 

25 

22 

21 

20 

19 

19 

19 

19 

18 

21 

5 

19 

19 

18 

1  B 

18 

1  7 

18 

20 

20 

22 

24 

20 

1  7 

1  4 

14 

i  5 

15 

1  5 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

1  7 

6 

15 

1  5 

16 

1  6 

15 

15 

15 

15 

1  5 

15 

1  5 

15 

15 

1  5 

16 

16 

1  7 

1  7 

16 

1  6 

16 

16 

17 

1  7 

16 

7 

1  7 

18 

18 

•  8 

18 

18 

18 

18 

IS 

19 

18 

18 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

18 

18 

18 

19 

18 

22 

21 

27 

19 

8 

22 

21 

1  9 

l  7 

1  7 

16 

16 

16 

1  7 

17 

19 

16 

16 

1  6 

15 

15 

16 

1  7 

18 

18 

18 

18 

18 

1  6 

1  7 

9 

18 

18 

18 

1  8 

18 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

1  7 

28 

39 

23 

24 

1  7 

1  7 

16 

16 

17 

1  6 

19 

10 

16 

i  7 

1  7 

l  6 

17 

l  7 

1  7 

18 

17 

19 

19 

1  7 

15 

15 

16 

17 

16 

1  6 

16 

1  6 

16 

16 

16 

1  6 

1  7 

1  1 

16 

1  6 

16 

'  6 

16 

16 

-17 

18 

i  8 

18 

18 

16 

18 

19 

24 

23 

20 

18 

1  6 

16 

1  6 

16 

16 

1  S 

12 

15 

15 

15 

1  5 

16 

19 

29 

20 

1  8 

1  7 

16 

16 

16 

22 

17 

18 

19 

18 

18 

18 

1  9 

19 

19 

20 

1  8 

13 

21 

24 

23 

22 

22 

24 

26 

27 

27 

24 

22 

19 

18 

18 

19 

20 

21 

22 

29 

22 

18 

18 

19 

20 

22 

14 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

2S 

26 

25 

25 

25 

25 

24 

22 

23 

24 

24 

25 

26 

26 

26 

26 

28 

24 

15 

29 

26 

26 

29 

26 

27 

26 

28 

24 

24 

23 

21 

20 

20 

19 

21 

26 

26 

24 

24 

25 

26 

26 

31 

25 

16 

33 

35 

34 

35 

35 

32 

36 

32 

29 

26 

25 

23 

21 

20 

19 

21 

25 

30 

32 

28 

30 

33 

40 

33 

29 

17 

32 

34 

37 

32 

38 

37 

36 

37 

36 

35 

38 

44 

33 

31 

29 

37 

29 

27 

26 

26 

27 

27 

27 

26 

33 

18 

27 

27 

27 

28 

27 

27 

28 

31 

30 

28 

2  7 

2  7 

26 

26 

22 

23 

22 

22 

33 

44 

41 

37 

28 

26 

29 

19 

29 

37 

28 

20 

33 

23 

23 

26 

30 

35 

27 

21 

19 

1  8 

17 

18 

18 

1  B 

18 

1  8 

18 

17 

1  7 

1  7 

23 

20 

1  7 

17 

16 

16 

i  5 

16 

1  6 

16 

18 

20 

30 

32 

30 

34 

27 

24 

24 

23 

21 

20 

26 

21 

22 

20 

22 

21 

17 

17 

1  6 

16 

1  7 

20 

1  9 

20 

23 

25 

26 

24 

23 

21 

20 

18 

17 

1  8 

18 

19 

18 

16 

1  7 

16 

19 

22 

1  6 

16 

1  5 

1  5 

1  5 

19 

20 

23 

18 

1  7 

16 

1  6 

16 

1  6 

16 

16 

16 

1  7 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

17 

23 

1  5 

1  5 

1  4 

1  4 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

1  5 

16 

16 

16 

1  7 

17 

IB 

18 

19 

20 

22 

22 

25 

1  7 

24 

25 

21 

22 

23 

25 

23 

29 

27 

22 

21 

21 

ft  ft  ft 

•:.  *  « 

ft  *  ■:, 

ft  ft  ft  ft 

25 

DATA 

MISSING  - 

26 

DATA 

MISSING  - 

27 

"  "  ft  ft 

ft  ft  .> 

j  •>  ft  « 

'  ft  "  " 

ft  *  *  ft 

»  -■  ft 

20 

17 

17 

17 

18 

22 

24 

19 

1  7 

1  7 

17 

ft  ft  ft  ft 

28 

1  8 

18 

1  8 

18 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

1  6 

16 

1  6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

19 

21 

19 

18 

1  7 

29 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

1  6 

1  6 

17 

1  7 

18 

17 

1  5 

14 

14 

15 

15 

1  7 

30 

16 

1  7 

18 

1  8 

18 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

1  8 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

1  9 

19 

20 

19 

31 

23 

34 

23 

2? 

25 

29 

26 

27 

27 

25 

20 

22 

24 

26 

32 

34 

39 

34 

35 

37 

40 

28 

34 

29 

EAN 

21 

22 

21 

21 

22 

21 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

20 

20 

19 

21 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

21 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


168 


STATION  -  ELMCREST  ROAD 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
ETOBICOKE         NO  35003 


MONTt- 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

26 

20 

25 

FEB 

26 

21 

30 

MAR 

31 

25 

34 

APR 

30 

21 

30 

MAY 

26 

21 

25 

JUN 

28 

22 

28 

JUL 

27 

22 

27 

AUG 

16 

16 

23 

SEP 

30 

21 

26 

OCT 

30 

22 

31 

NOV 

25 

20 

32 

DEC 

29 

2i 

33 

YEAR 

32* 

21 

34 

UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

MAXIMUM  READING 
72 
75 

88 
81 
76 
74 
47 
35 
45 
67 
78 
54 
88 


ONTARIO 
MONTHLY  GROUP  FREOUENCY  CLASSIFICATION  FC'H 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  ELMCREST  ROAD,  ETOBICOKE 
00  TO  10    11  TO  19    20 


JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 

YEAR 


0 
0 
0 
0 

11 

3 

0 

56 

0 

o 

0 

0 

70 


330 
280 
92 
392 
242 
238 
218 
199 
342 
335 
324 
376 
3368 


NISTRY 

Of 

THE 

ENVIRONMENT 

ON  FOB 

73 

UNIT 

NO  35003 

O  30 

31  TO  60 

61 

TO 

90 

219 

17 

1 

274 

27 

2 

576 

68 

6 

285 

41 

2 

302 

20 

2 

353 

48 

1 

339 

37 

0 

80 

a 

0 

343 

34 

0 

265 

71 

1 

114 

33 

2 

238 

55 

0 

3386 

455 

1  7 

AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  TEN  MILLION 


40    141-200 

2014OVER 

TOTAL 

0 

0 

0 

567 

0 

0 

0 

583 

0 

o 

0 

742 

0 

0 

0 

720 

0 

0 

0 

577 

0 

0 

0 

643 

0 

0 

0 

594 

0 

0 

0 

339 

0 

0 

0 

719 

0 

0 

0 

672 

0 

0 

0 

473 

0 

0 

0 

66  7 

0 

0 

0 

7296 

FREOUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 

B3 


MIN 

0 


10 
15  4 


CONCENTRATIONS 

FREOUENCY  DISTRIBUTION,  PERCENT 

30       50       70       90  95       98       99 

17    5            19    3            22 .0            27    6  31     7            36    8            416 


ARITH 
MEAN 


21  .2 


169 


HOUR 

DAY 

1 


13 
14 
15 
16 
1  7 
1S 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

MEAN 


ONTAHIO   MINISTRY   Of   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION  -  EVANS/ARNOLD  ETOBICOKE  OAMST     NO  35033 
1     23456789101 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  JAN    73 

12    13    14    15    16    17    18    19 


18 
19 
19 
17 
17 
17 
1  7 
18 
24 
17 


33 
31 
33 
31 
31 
33 
43 
30 

28 
31 
19 
13 
19 
34 
26 
19 
17 


1  7 
1  8 

19 
15 
1  7 
17 
17 
1  7 
24 
17 

17 
17 
34 
31 
33 
31 
31 
34 
38 
30 

29 
31 
18 
1  7 
1  9 
27 
25 
19 
1  7 
1  7 


18 
19 
17 


24 

17 


18 
33 
30 
33 
32 
30 
34 
35 
29 

28 
31 
18 
17 
19 
28 
24 
19 
17 


18 
17 
18 
16 

16 
1  5 
1  7 
17 
21 
17 

17 
17 
33 
32 
33 
32 
30 
35 
36 
29 

28 
31 


20 
29 

24 


1  8 
1  7 
1  8 
1  7 
17 
15 
1  7 
17 
23 
17 

17 
1  7 
33 
30 
34 
31 
30 
34 
36 
29 

29 
31 
16 
1  7 
19 
28 
24 
1  7 
15 


18 
18 
22 
16 
16 
15 
1  7 
18 
20 
1  7 

1  7 
17 
34 
30 
34 
31 
30 
34 
35 
28 

29 
32 
18 
17 
19 
25 
24 
17 
15 
1  7 


1  8 

17 
23 
16 
16 
15 
17 
19 
22 
1  7 

17 
18 
33 
30 
37 
31 
32 
35 
37 


30 
32 
18 
17 
20 
29 
26 
17 
16 


19 
1B 
32 
16 
17 
16 
17 
22 
21 
19 


33 
30 
42 
31 
34 
37 
35 
30 

30 
33 
19 
19 
22 
34 
26 
17 
1  7 
19 


18 
19 


17 
17 
25 
22 

20 


34 
30 
41 
34 
34 
39 
34 
28 


24 

20 
33 
44 
26 
17 


1  7 
19 

17 
17 
16 
16 
26 
20 
19 

19 
18 
35 
30 
38 
3  2 
33 
38 
38 
29 


20 
19 
22 
33 
24 
18 

1  7 

2  0 


20 
22 
16 


23 

19 


19 
17 
35 
30 
35 
33 
33 
40 
36 
29 

30 
22 

19 
19 
20 

30 


1  7 
19 
19 

sa 

17 
16 
1  7 
21 

19 
20 

19 
18 
33 
30 
35 
3.2 
37 
37 
35 
29 

29 
23 
19 
19 
21 
26 
20 
19 
18 
22 


33 
30 
33 
32 
34 
37 
36 


29 
23 
19 
19 
21 
23 
20 
19 
1  7 
20 

18 

23 


32 
30 
35 
32 
36 
39 
35 
29 

30 
23 
22 

19 
22 
23 

1  9 
19 
1  7 
19 


1  7 
17 
20 
18 
18 
17 
16 


17 
19 
32 
31 
33 
34 
37 
40 
35 
30 

30 
24 
20 
19 
22 
24 
19 
19 
17 
19 

19 

23 


1.7 
21 
32 
31 
34 
31 
38 
41 
34 
30 

30 
26 
19 
19 
22 
30 
20 
19 
17 
20 


1  7 
19 
20 

1  7 
19 
16 
17 
19 


18 
37 
31 
31 
35 
33 
39 
45 
33 
30 

30 
29 
21 
20 
25 
28 
21 
16 
17 
20 


20 


1  8 
37 
31 
31 
35 
34 
38 
48 
33 
30 

29 
33 
19 
20 
25 
23 
19 
18 
18 
20 


19 
19 

IS 
17 
19 
16 
17 
22 
17 
21 

17 
35 
32 
32 
33 
32 
35 
45 
32 
30 

29 
29 
19 
21 
27 
23 
19 
17 
19 
21 


17 
34 
32 
31 
32 
32 
40 
42 
31 
30 


19 
21 
25 
22 
19 
17 


17 
17 
18 
17 
18 
22 


17 
34 
32 
32 
31 
32 
39 
42 
31 
30 

29 
29 

19 
21 
24 
24 
19 
17 
18 
19 


18 
18 

17 
16 


35 
31 
32 

32 
32 
35 
39 
31 
29 

30 
22 

18 
20 
25 

as 

19 

17 
1  7 
19 


17 
16 

15 
17 
17 
18 
22 
19 


17 
33 
30 
32 
32 
32 
34 
40 
31 
29 

30 
20 
19 
19 
29 
26 
19 
17 
17 
19 


If? 
17 
1  7 

16 
18 
1  6 
1  8 
22 
1  7 


34 
30 
32 
31 
32 
34 
44 
31 
28 

30 
20 
19 

1  9 
36 

2  6 
19 
17 
1  7 
19 


20 
17 
18 
1  6 
17 
20 
20 


18 
24 
33 
31 
34 
32 
34 
39 
35 
29 

29 
27 
19 
19 
23 
28 
22 
18 
17 
19 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTAHIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  -  EVANS/ ARNOLD  ETOBICOKE  OAMST     NO  35033  MONTH  FEB    73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 

1. 

18 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

19 

23 

30 

35 

25 

22 

21 

22 

21 

22 

23 

24 

22 

21 

20 

19 

19 

21 

22 

22 

2 

20 

19 

19 

19 

19 

20 

22 

25 

29 

34 

30 

28 

29 

33 

45 

51 

47 

48 

45 

68 

24 

19 

20 

22 

31 

3 

20 

19 

18 

18 

1  7 

I  7 

1  7 

17 

17 

1  7 

17 

18 

1  8 

18 

18 

18 

18 

17 

1  7 

17 

17 

17 

1  7 

17 

18 

4 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

17 

1  7 

1  7 

17 

18 

18 

18 

1  8 

18 

13 

18 

13 

18 

13 

18 

17 

17 

17 

17 

1  7 

5 

17 

17 

17 

17 

1  7 

17 

1  7 

2i 

20 

19 

19 

20 

1  9 

19 

19 

20 

20 

19 

22 

18 

18 

18 

18 

18 

19 

6 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

'9 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

20 

21 

20 

19 

20 

20 

20 

1  9 

7 

22 

23 

22 

21 

21 

20 

21 

24 

30 

22 

20 

29 

20 

21 

21 

30 

25 

22 

25 

24 

21 

20 

19 

2  2 

23 

8 

20 

19 

18 

17 

18 

18 

18 

1  g 

18 

1  7 
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26 

35 

38 

48 
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23 

50 

46 

36 

36 

42 

45 
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54 

42 
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28 

33 

32 

31 

32 

35 

24 

41 

43 

46 

58 

51 

45 

57 

72 

69 

54 

42 

31 

30 

28 

30 

3  0 

32 

26 

24 

22 

22 

23 

24 

33 

39 

25 

47 

43 

39 

39 

41 

42 

41 

4  5 
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19 
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14 

14 

14 
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15 

15 

15 

15 
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14 

13 

13 

1  3 

13 

13 

1  3 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

1  3 

13 

29 

13 

1  3 

1  3 

1  3 

13 

1  2 

12 

12 

1  3 

13 

1  3 

13 

15 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

3D 

1  3 

1  3 

12 

1  2 

12 

1  2 

12 

13 

1  4 

15 

1  5 

15 

16 

1  7 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

1  8 

16 

31 

15 

1  3 

13 

1  4 

16 

1  6 

16 

16 

1  6 

15 

1  7 

20 

21 

19 

18 

19 

20 

19 

17 

15 

15 

15 

15 

1  5 

16 

MEAN 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

24 

27 

25 

21 

1B 

17 

1  7 

17 

17 

17 

1  7 

17 

17 

17 

19 

19 

20 

21 

20 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


STATION  - 

EVANS 

ARNOLD  ETOBICOKE  OAMST 

NO 

35033 

MOf 

ITH  NOV 

73 

HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 
1 

1  4 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

13 

13 

•3 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

2 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

12 

14 

16 

15 

14 

13 

24 

22 

21 

22 

19 

19 

19 

18 

17 

17 

17 

16 

16 

3 

1  6 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

16 

16 

16 

4 

1  5 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

1  4 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

i  5 

15 

c 

1  4 

1  4 

14 

14 

14 

14 

15 

18 

19 

1  7 

16 

16 

16 

16 

17 

16 

16 

1  6 

15 

15 

15 

1  4 

14 

1  4 

15 

i 

1  4 

1  5 

14 

14 

13 

1  3 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

1  4 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

15 

15 

14 

7 

13 

13 

13 

1  3 

13 

13 

13 

15 

19 

17 

15 

1  5 

17 

17 

1  7 

16 

17 

23 

24 

28 

28 

23 

19 

18 

17 

B 

17 

1  7 

17 

1  7 

17 

17 

18 

19 

20 

22 

27 

24 

1  4 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

1  1 

1  1 

11 

1  1 

16 

9 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

13 

14 

13 

1  1 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

1 1 

10 

10 

10 

13 

1 1 

1 E 

13 

13 

12 

1  1 

11 

1 1 

1  1 

1 1 

1  1 

1 1 

1  1 

11 

12 

12 

12 

12 

1  1 

1  1 

11 

11 

1 1 

11 

1  1 

1 1 

1 1 

1 1 

10 

10 

1C 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1  0 

11 

13 

1  3 

1  3 

12 

1 1 

1 1 

11 

1 1 

11 

10 

12 

11 

1  1 

11 

1  1 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

15 

»  •  * 

"•  '  ■ 

18 

17 

17 

1  7 

18 
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18 
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19 
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1  7 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

■  9 

19 

19 

19 

21 

24 

26 

31 

33 

37 

39 

22 

15 

38 

32 

33 

35 

32 

26 

21 

20 

22 

23 

22 

22 

19 

18 

19 

18 

20 

18 

17 

15 

14 

14 

13 

1  3 

22 
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12 

1  0 

10 

12 

11 
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12 

13 

13 

13 

13 

12 

20 
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14 

13 

1  5 

17 

15 

15 
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13 

13 

1  3 

1  4 

17 

13 

1  3 

12 

12 

1  1 

1  1 

13 

15 

19 
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14 

13 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

12 

1 1 

11 

11 

12 

13 

13 

IE 

15 
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21 
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13 

13 

12 

13 

13 
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11 

1 1 
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13 

13 
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14 

14 

14 

14 

14 

15 

19 
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22 

19 

15 
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1  7 

18 

19 

19 
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29 

32 

39 

45 
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2C 
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29 
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24 
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20 
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13 
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35 

42 

28 
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35 
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26 

26 

45 
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35 
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26 
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21 

23 

26 

26 

24 

21 
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19 

18 
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16 
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13 

13 

13 

22 

29 

12 

12 

1 1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  i 
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13 
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PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  EVANS  ARNOLD  ETOBICOKE  OAMST     NO  35033 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  DEC    73 


HOUR 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 
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16 

17 

18 

19 
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MEAN 

DAY 
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o 
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22 
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14 
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4 

14 

14 

14 
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16 
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23 

22 
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21 
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24 
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16 

15 

14 

1  4 

14 

1  4 

18 

c 

14 

13 

13 
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13 

13 

13 
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33 

23 
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23 

20 
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'  7 
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13 
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18 

19 

21 

26 
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22 

23 

30 
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1  8 

1  7 

1  6 

1  5 
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15 
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14 

12 

11 

1  1 

11 

11 

1 1 

1  4 

25 

11 

1  1 

1  1 

12 

1  4 

15 

15 

1  7 

15 

13 

13 

14 

14 

1  4 

14 

14 

l  4 

14 

|  4 

15 

14 

14 

13 

15 

14 

26 

16 

■  4 

14 

14 

15 

16 

18 

19 

21 

21 

21 

20 

19 

19 

20 

20 

23 

22 

19 

17 

1  7 
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18 
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15 
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19 
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17 

19 

17 

15 

17 

16 

26 

15 

-  4 

13 

13 

13 

13 

1  3 

1  3 

13 

13 

13 

13 

15 

16 

15 

15 

1  5 

16 

15 

13 

13 

13 

1  4 

29 

1  4 

-4 

14 

1  4 

14 

16 

16 

1  5 
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14 
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1  7 

15 

1  6 

1  7 

15 
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17 
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15 

13 
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12 

1 1 

15 

30 

1  1 

•  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

i  1 

1  1 

1  1 

1 1 

14 

13 

13 

13 

1  5 

15 

14 

14 

15 

i  4 

18 

15 

13 

31 

14 

14 

13 

1  3 

15 

15 

14 

1  4 

1  4 

14 

18 

15 

15 

1  5 

15 

14 

16 

IB 

20 

20 

22 

20 

16 

16 

16 

MEAN 

14 

1  3 

13 

i  3 

13 

13 

13 

15 

16 

15 

15 

16 

16 

1  5 

15 

15 

16 

15 

15 

15 

15 

1  4 

14 

14 

14 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  •  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  •  EVANS; ARNOLD  ETOSICOKE  OAMST     NO  35033 
POLLUTANT  ■  TOTAL  HYDROCARBONS  UMTS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

31 

24 

39 

FEB 

27 

IS 

31 

MAR 

31 

17 

29 

APR 

30 

15 

22 

MAY 

29 

15 

19 

JUN 

29 

16 

22 

JUL 

26 

18 

20 

AUG 

31 

SO 

27 

SEP 

28 

27 

67 

OCT 

27 

20 

39 

NOV 

30 

16 

26 

DEC 

29 

14 

21 

YEAR 

346 

18 

67 

MAXIMUM  READING 
48 
68 
53 
37 
64 
38 
40 
51 
96 
72 
46 
33 
96 


ONTARIO 

MINISTRY 

OF 

THE 

ENVIRONMENT 

-  AIR 

MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY  GROUP  FREQUENCY 

CLASSIFICATION  FOR 

7  3 

POLLUTANT 

.  TOTAL  HYDROCARBONS 

UNIT 

-  PARTS  PER 

TEN 

MILLION 

STATION  - 

EVANS/ARNOLD 

ETOBICOKE 

OAMST 

*IO  35033 

00  TO  10    M 

TO  1  9 

?0  TO  30 

31  TO  60 

61 

TO 

90 

91  - 

140 

141  - 

200 

201&OVER 

TOTAL 

JAN 

0 

371 

191 
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ONTARIO   MINISTRY   OF  THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY   SUMMARY  OF   HOURLY   AND   2-HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  ■  MACDONALD  GONS    OTTAWA          NO  51001 

POLLUTANT  .  TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  -  PARTS  PER  TEN  MILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 
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JAN 

22 

19 

28 

FEB 

27 

18 

28 
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15 

19 

23 

APR 

16 

21 

43 

MAY 

4 

19 

18 

J  UN 

28 

19 

24 

JUL 

2  8 

17 

22 
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19 

21 

28 
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28 
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21 

29 

46 
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23 
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21 
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0 
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288 
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0 
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FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 
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POLLUTANT  -  TOTAL  HYDROCARBONS 
STATION  -  MEMORIAL  PK. CORNWALL  NO  56051 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
UNITS  ■  PARTS  PER  TEN  MILLION 
MONTH  FEB    73 
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3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 
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16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 
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DAY 
1 
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25 
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25 
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22 
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22 

22 
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24 
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12 
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13 
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14 
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18 
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16 
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21 

18 

16 

16 
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13 

13 

14 
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14 

14 

14 

16 

1  6 

1  7 
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17 

18 

19 

22 

24 

26 

27 

31 

33 

27 

21 

22 

25 
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20 

23 

26 

26 

27 

29 

29 

31 

24 

6 

34 

32 

29 

29 

30 

30 
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32 
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28 
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26 

26 

24 

26 

26 

29 

27 

27 

25 

25    25 

25 
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24 
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29 
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33 
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29 
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32 
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31 
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35 

37 

39 

41 
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37 
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34 
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32 
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POLLUTANT 

-  TOTAL  HYDROCARBONS 

STATION  - 

MEMORIAL  PK  CORNWALL 

HOUR 
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1     2 

3     4     5     6 
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27 

2  8 
29 
30 

31 

MEAN 


NO  56051 
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THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
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STATION  -  ASH  ST  WATER  TANK  SUDBURY        NO  77016 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  •  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT    TOTAL  HYDROCARBONS  UNITS  •  PARTS  PER  TEN  MILLION 

STATION  ■  ASH  ST  WATER  TANK  SUDBURY        NO  77016  MONTH  OCT    73 
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21 
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ONTARIO   MINISTRY   OF  THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
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1 
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21 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  BARTON/WENTWORTH  HAM.  OAMST      NO  29025 
POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE -SALTZMAN  UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


MONTH 

DAYS  OF  VALID  DATA 

AVERAGE  CONC 

24 -HOUR  MAXIMUM 

JAN 

22 

5 

9 

FEB 

27 

4 

8 

MAR 

31 

5 

» 

APR 

3C 

6 

11 

MAY 

31 

6 

14 

JUN 

30 
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JUL 

29 
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AUG 

25 

3 
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SEP 

3C 
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OCT 

31 
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NOV 

30 
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DEC 
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YEAR 
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MAXIMUM  READING 
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ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE- SALTZMAN 
STATION  -  BARTON'WENTWORTH  HAM.  OAMST 
00  TO  01    02  TO  03 


JAN 

34 

FEB 

43 

MAR 

22 

APR 

38 

MAY 

29 

JUN 

25 

JUL 

29 

AUG 

126 

SEP 

216 

OCT 

195 

NOV 

239 

DEC 

60 

YEAR 

1056 

119 
195 
145 
149 
118 
146 
203 
294 
319 
354 
386 
265 
2685 


04  TO  06 
188 
288 

321 
269 
277 
295 
2B2 
140 

61 
116 

73 

301 

261  1 


OF   THE 
73 

NO  29025 

07  TO  10 

95 

64 

191 

1  74 

183 

202 

1  15 
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53 

1082 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


11  TO  13 
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11 
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10 
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14  TO  20 
12 
0 
0 
3 
18 
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43 


21  10VER 
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a 
o 

o 
a 
o 
o 
o 
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TOTAL 
453 
600 
690 
681 
669 
683 
643 
550 
598 
668 
700 
6B1 
7616 


FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 

B6 


MIN 
0 


10 

0  7 


30 
1  .9 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION,  PERCENT 

50       70       90       95 


3  1 


4  6 


7  2 
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10.4 
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11.7 


MAX 
19 


ARITH 
MEAN 
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STATION  ■ 
POLLUTANT 

MONTH 
JAN 
FEB 
MAfl 
APR 
MAY 

YEAR 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2-HOUHLY   DATA   FOR   19  73 
LAWRENCE  KENNEDY  SCARBOROUGH     NO  33003 

UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMI LLION 


NITROGEN  DIOXIDE-SALTZMAN 
DAYS  OF  VALID  DATA 

13 
28 
25 
18 
84 


AVERAGE  CONC  24 -HOUR  MAXIMUM 
DATA  MISSING 

6  9 

4  9 

4  9 

5  a 

5  9 


MAXIMUM  READING 

12 

12 
28 
12 
28 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR    73 
POLLUTANT    NITROGEN  DIOXIDE-SALTZMAN 

STATION     LAWRENCE  KENNEDY  SCARBOROUGH      NO  33003 
00  TO  01    02  TO  03    04  TO  06    07  TO  10 
DATA  MISSING 

31         145         104 

197         212  92 

150         147  77 

66         155         109 

444         659         382 


JAN 

FEB 
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MAR 
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APR 

84 

MAY 

39 

YEAR 

1  33 

ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  HUNDREDMI LLION 
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15 
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32 


2  1  SOVER 
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0 
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2 


285 
572 
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378 

1708 


FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 
OF  DATA 

VAL  in 


MIN 
0 


30 
2  5 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION   PERCENT 

50       70       90       95 


9  8 
1  0  4 


ARITH 

MEAN 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE-SALTZMAN  UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 

STATION  -  SCIENCE  CENTRE  DON  MILLS  OAMST   NO  3400Z  MONTH  MAR    73 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  .  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 
MONTHLY   SUMMARY   OF   HOURLY   AND   2  HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  D  0  H   BATHURST  &  WILSON         NO  34007 
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WONTH 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE-COULOMETRIC 
STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION     NO  16001 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 
MONTH  OCT    73 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT  ■  NITROGEN  DIOXIDE-COULOMETRIC 
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POLLUTANT 


HOUR 
DAY 
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26 
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31 

MEAN 


ONTARIO   MINISTRY 
NITROGEN  DIOXIDE -COULQMETRIC 
SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION 


NO  16001 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 
MONTH  DEC    73 
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ONTARIO   MINISTRY   OF  THE   ENVIRONMENT    AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY   SUMMARY  OF   HOURLY   AND   2  HOURLY   DATA   FOR   1973 
STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION     NO  16001 

POLLUTANT    NITROGEN  DIOXIDE  COULOMETRIC  UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


MONTH 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 

YEAR 


DAYS  OF  VALID  DATA 


17 
25 
29 
30 

31 

3D 

21 

183 


AVERAGE  CONC  24  HOUR  MAXIMUM 

DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 


MAXIMUM  READING 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR    73 
POLLUTANT  ■  NITROGEN  DIOXIDE -COULOMETRIC 
STATION  -  SIMCOE  HORTICULTURAL  STATION     NO  16001 
00  TO  0-    02  TO  03    04  TO  06    07  TO  10 


OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


i 1  TO  13    14  TO  20    21  AQVER 


TOTAL 


JAN 

DATA 
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FEB 

DATA 

MISSING 

MAR 

DATA 
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APR 
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MAY 

DATA 
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JUN 

222 
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3 

0 

0 

0 

0 

387 

JUL 
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71 

4 

0 

0 

0 

0 

549 
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4 

" 

0 
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0 

627 

SEP 
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11 

0 

0 

0 

a 

676 
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1 

g 

0 

0 

731 

NOV 

395 

266 

20 

0 

0 

0 

0 

681 

DEC 

24  5 

163 

21 

0 

0 

0 

0 

429 

YEAR 

2733 

1237 

109 

1 

0 

0 

.0 

4080 

FREOLENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 
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STATION  - 
POLLUTANT 

MONTH 
JAN 
FEB 
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APR 
MAY 
J  UN 
JUL 
AUG 
SEP 
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NOV 
DEC 

YEAR 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

MONTHLY   SUMMARY  OF   HOURLY   AND   2 -HOURLY   DATA   FOR   1973 
2  ML  H  HWYS  6  2  JARVIS         NO  22032 
NITF0GEN  DIOXIDE-COULOMETRIC  UNITS 
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POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE-COULOMETRIC 
STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST 


00 

TO  0  1 

JAN 

86 

FEB 

78 

MAR 

31 

APR 

21 

YEAR 

216 

TO  03 
276 
282 
282 

309 

1  149 


04  TO  06 
56 
199 
339 
216 
810 


OF   THE 
73 

NO  31 001 

07  TO  10 

0 

49 

81 

32 

162 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


UNIT  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 


11  TO  1 3 
0 
0 
0 

o 
o 


14  TO  20 
0 
0 
0 
0 
0 


21  &OVER 

0 
0 

I 

0 
0 


TOTAL 
41  8 
608 
733 
678 
2337 


FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 


MIN 
0 


10 

1  .0 


30 

2.0 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION.  PERCENT 

50       70       90       95 


SB 
7.5 


MAX 
9 


ARITH 
MEAN 
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ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  -  PARTS  PER  HUNDREDMILLION 

MONTH  FEB    73 
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PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POILUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE  CHEMI LUMINESCENT 
STATION  ■  6^  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001 


UNITS    PARTS  PER  HUNDREDMILLION 
MONTH  MAR    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 
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9 

10 

1  1 
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13 
14 
15 
16 

1  7 
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30 
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POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE- CHEMILUMINESCENT 
STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001 
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MONTH  APR    73 
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PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 


ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE- CHEMILUMINESCENT 
67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  3 


PARTS  PER  HL1NOREDMILLION 


STATION 

HOUR 

1 

DAY 

2 

5 

8 

2 

4 

2 

5 

2 

E 

4 

7 

4 

8 

2 

9 

4 

10 

2 

1  1 

4 

12 

3 

13 

1 

14 

1 

15 

4 

16 

4 

17 

2 

16 

2 

19 

3 

20 

7 

21 

3 

22 

2 

23 

9 

24 

4 

25 

3 

26 

2 

27 

3 

28 

1 

29 

4 

30 

2 

MONTH  MAY 


21 

5 

3 
2 
2 
3 
5 
2 
3 
5 
5 


1 
4 
3 
2 
3 
3 
9 
3 

3 

10 
4 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
4 


31 


PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE -CHEMI LUMINESCENT 


PARTS  PER  HUNDREDVILLION 


HOUR 
DAY 

1 

J 

3 

4 

S 

8 
9 

II 

11 
i? 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2  0 

21 
22 
23 
24 
25 
M 

27 
28 
29 

30 


STATION  •  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST 


NO  31001 


5 
4 
3 
3 

4 

2 

2 

10 
4 
3 
2 
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MONTH  JUN 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE 
POLLJTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE  - CHEMI LUMINESCENT 
STATION  ■  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001 


ENVIRONMENT  -  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 

UNITS  ■  PARTS  PER  HUNDREDMILL ION 
MONTH  JUL    73 
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STATION  ■  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001 

POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE -CHEMILUMINESCENT  UNITS  -  PARTS  PER  HUNOREDMILLION 
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31 
MEAN 


POLLUTANT  -  NITROGEN  DIOXIDE -CHEMILUMINESCENT 
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66 

63 

59 

55 

49 

53 

58 

60 

47 

40 

39 

29 

13 

32 

47 

13 

63 

72 

74 

69 

6  0 

54 

33 

30 

35 

61 

69 

83 

78 

91 

97 

106 

122 

131 

124 

94 

105 

101 

108 

107 

82 

14 

89 

66 

63 

73 

58 

44 

36 

43 

57 

61 

61 

62 

63 

68 

64 

62 

64 

62 

52 

35 

16 

8 

8 

25 

52 

15 

35 

42 

40 

36 

20 

1 1 

35 

55 

62 

64 

72 

78 

97 

99 

84 

76 

72 

62 

55 

45 

28 

35 

22 

31 

52 

16 

46 

41 

51 

55 

49 

46 

26 

18 

1  3 

65 

63 

57 

56 

56 

55 

45 

47 

44 

38 

14 

6 

6 

10 

5 

38 

17 

26 

33 

39 

45 

19 

19 

15 

16 

46 

59 

66 

72 

79 

79 

76 

70 

63 

64 

44 

41 

16 

13 

13 

12 

43 

18 

1  5 

18 

19 

32 

84 

82 

90 

94 

93 

93 

86 

81 

78 

99 

86 

82 

83 

72 

62 

61 

71 

19 

73 

49 

36 

34 

1  9 

19 

37 

55 

44 

73 

1  07 

109 

1  24 

129 

146 

135 

113 

147 

133 

116 

80 

70 

31 

61 

81 

20 

69 

67 

84 

89 

7  3 

39 

50 

€6 

97 

112 

1  05 

100 

99 

93 

90 

82 

80 

72 

74 

60 

59 

56 

49 

56 

76 

21 

68 

74 

63 

88 

79 

75 

61 

55 

58 

64 

70 

69 

68 

61 

59 

61 

56 

47 

53 

44 

17 

5 

5 

25 

56 

22 

33 

34 

36 

45 

33 

38 

34 

27 

61 

71 

72 

76 

78 

78 

74 

71 

68 

66 

61 

43 

1  1 

5 

5 

5 

47 

23 

21 

41 

64 

66 

49 

30 

14 

34 

63 

74 

77 

76 

86 

90 

93 

83 

72 

77 

70 

66 

57 

62 

41 

29 

60 

24 

20 

3* 

45 

48 

39 

32 

26 

53 

70 

81 

96 

1  10 

120 

1  19 

128 

99 

76 

75 

63 

66 

68 

65 

63 

63 

69 

25 

71 

72 

72 

77 

68 

56 

31 

34 

67 

70 

66 

74 

94 

93 

86 

84 

79 

84 

84 

77 

64 

23 

21 

49 

66 

26 

55 

56 

59 

69 

57 

52 

25 

28 

37 

44 

52 

94 

..  i  a  * 

82 

88 

86 

71 

70 

69 

73 

70 

71 

64 

65 

62 

27 

74 

75 

74 

72 

56 

40 

23 

20 

43 

53 

56 

61 

63 

76 

84 

75 

63 

76 

74 

45 

69 

65 

64 

71 

61 

26 

71 

72 

65 

58 

52 

31 

46 

44 

59 

69 

78 

59 

45 

61  . 

59 

71 

75 

59 

41 

43 

33 

20 

13 

34 

52 

29 

49 

41 

41 

48 

34 

16 

11 

22 

32 

44 

53 

60 

71 

70 

76 

82 

73 

61 

58 

27 

10 

2 

1 

10 

41 

30 

14 

15 

13 

12 

i 

3 

3 

i 

24 

42 

73 

88 

90 

88 

63 

84 

94 

101 

89 

83 

79 

59 

65 

70 

53 

3' 

69 

58 

55 

61 

46 

7 

2 

16 

52 

42 

55 

55 

43 

49 

79 

74 

76 

90 

88 

60 

80 

82 

44 

24 

54 

MEAN 

55 

57 

6C 

62 

4B 

36 

30 

37 

54 

64 

73 

80 

66 

89 

90 

86 

81 

64 

74 

61 

51 

45 

38 

43 

62 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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ONTARIO   MINISTRY   OF   THE   ENVIRONMENT  ■  AIR   MANAGEMENT   BRANCH 


POLLUTANT  ■  OZONE-CHEMILUMINESCENCE 


STATION  - 

67  COLLEGE 

ST 

TORONTO  OAMST 

NO 

31  00 

MONTH  AUG 

73 

HOUR 
DAY 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

62 

104 

1  13 

1  1  0 

1  02 

76 

31 

1  1 

31 

61 

67 

72 

85 

90 

89 

85 

91 

87 

71 

85 

62 

84 

86 

46 

75 

2 

44 

20 

17 

26 

35 

31 

10 

5 

22 

66 

72 

104 

128 

134 

120 

1  10 

105 

66 

76 

55 

e 

1 

4 

12 

54 

3 

1  6 

52 

54 

61 

53 

25 

8 

14 

25 

42 

61 

65 

49 

62 

73 

74 

74 

71 

67 

69 

14 

23 

9 

5 

44 

4 

17 

22 

25 

31 

22 

12 

21 

29 

44 

60 

76 

78 

56 

48 

45 

44 

39 

39 

36 

12 

5 

4 

4 

14 

33 

5 

1  7 

18 

19 

24 

16 

6 

1  3 

35 

43 

75 

1  1  1 

129 

130 

122 

121 

1  32 

133 

130 

1  10 

92 

77 

48 

53 

30 

70 

6 

47 

68 

98 

100 

90 

82 

83 

87 

77 

93 

104 

1  14 

132 

1  32 

133 

127 

124 

125 

128 

99 

65 

76 

45 

68 

96 

7 

86 

56 

55 

64 

64 

39 

1  7 

41 

63 

61 

101 

129 

ft  '.    1,    ': 

*  *  ®  * 

96 

92 

89 

75 

73 

35 

50 

60 

67 

8 

33 

48 

68 

69 

61 

51 

29 

39 

37 

71 

94 

1  19 

126 

1  18 

1  11 

1  30 

126 

1  1  7 

94 

86 

88 

70 

52 

72 

80 

9 

90 

86 

74 

75 

57 

34 

1  5 

If   =f   c 

30 

64 

84 

99 

108 

100 

93 

85 

74 

60 

51 

41 

81 

44 

24 

19 

65 

10 

41 

50 

56 

48 

37 

24 

7 

1  2 

22 

29 

55 

65 

88 

98 

95 

98 

94 

69 

54 

58 

26 

7 

5 

5 

48 

11 

13 

17 

16 

15 

10 

9 

19 

23 

50 

75 

90 

103 

94 

87 

90 

92 

91 

89 

75 

65 

65 

63 

42 

25 

55 

12 

35 

20 

29 

52 

52 

44 

40 

42 

48 

55 

56 

55 

60 

61 

63 

67 

58 

55 

40 

25 

1  1 

1  5 

8 

16 

42 

13 

26 

43 

43 

50 

42 

27 

12 

13 

28 

49 

46 

76 

85 

60 

57 

63 

68 

82 

72 

58 

51 

27 

9 

8 

46 

14 

22 

27 

17 

1  7 

12 

! 

8 

1  0 

30 

79 

102 

89 

83 

85 

79 

84 

84 

88 

70 

32 

7 

23 

30 

47 

15 

36 

48 

48 

47 

40 

28 

10 

8 

19 

42 

64 

64 

53 

64 

72 

74 

71 

59 

70 

54 

10 

5 

5 

3 

41 

16 

10 

15 

12 

1  1 

5 

4 

6 

a 

54 

71 

74 

57 

46 

3B 

31 

26 

25 

29 

14 

8 

6 

2 

6 

0 

23 

17 

5 

8 

8 

8 

4 

1 

1 

2 

26 

48 

60 

67 

75 

85 

83 

80 

72 

84 

75 

47 

19 

9 

29 

30 

39 

1  8 

31 

31 

41 

60 

51 

46 

52 

60 

82 

85 

91 

94 

101 

95 

91 

91 

90 

86 

45 

58 

72 

71 

18 

8 

65 

19 

9 

54 

91 

72 

78 

65 

61 

51 

63 

68 

81 

69 

91 

90 

91 

91 

87 

87 

88 

66 

66 

65 

42 

34 

70 

20 

75 

64 

43 

35 

26 

22 

26 

3B 

48 

54 

66 

75 

1  18 

98 

91 

82 

66 

63 

63 

4" 

7 

9 

15 

1  1 

52 

21 

23 

32 

41 

47 

36 

22 

7 

1  1 

10 

16 

15 

1  5 

15 

16 

25 

16 

14 

13 

14 

15 

15 

16 

16 

1  4 

19 

22 

26 

23 

2B 

29 

18 

7 

7 

13 

26 

32 

34 

40 

43 

46 

45 

43 

37 

38 

27 

1  2 

7 

9 

7 

7 

25 

23 

16 

18 

21 

18 

10 

7 

6 

6 

8 

14 

25 

1  4 

28 

39 

42 

27 

18 

23 

19 

1  0 

6 

6 

6 

7 

1  6 

24 

27 

55 

58 

56 

49 

30 

18 

12 

16 

58 

73 

80 

74 

78 

78 

74 

80 

81 

77 

74 

53 

53 

55 

64 

57 

25 

69 

18 

1  6 

16 

1  2 

19 

22 

20 

51 

74 

78 

108 

1  16 

106 

1  17 

120 

1  1  1 

1  1  7 

1  12 

11  3 

1  07 

45 

54 

32 

70 

26 

38 

45 

63 

89 

94 

90 

81 

103 

1  10 

1  13 

114 

122 

130 

130 

135 

131 

134 

1  12 

58 

74 

46 

62 

26 

13 

BS 

27 

26 

35 

63 

7  ? 

78 

66 

26 

10 

28 

27 

30 

47 

91 

66 

99 

104 

105 

95 

88 

91 

19 

15 

22 

80 

59 

28 

95 

83 

96 

1  1  4 

101 

85 

61 

47 

58 

79 

83 

94 

96 

97 

94 

8  5 

76 

75 

62 

52 

33 

49 

37 

1  9 

74 

29 

16 

54 

46 

58 

51 

52 

29 

40 

60 

80 

102 

,  g  . 

102 

99 

97 

90 

91 

83 

69 

47 

34 

73 

79 

108 

69 

30 

11  1 

106 

102 

99 

83 

50 

13 

18 

53 

1  05 

1  10 

1  1  3 

1  1  3 

1  1  2 

1  23 

109 

106 

96 

74 

45 

25 

23 

56 

22 

78 

31 

32 

63 

95 

80 

39 

47 

30 

25 

36 

47 

49 

68 

98 

108 

98 

82 

73 

97 

85 

51 

47 

31 

17 

27 

59 

MEAN 

38 

45 

50 

53 

46 

36 

25 

28 

42 

59 

72 

81 

89 

86 

86 

34 

81 

78 

67 

56 

40 

34 

29 

30 

56 

PERCENTAGE  OF  DATA  VALID 
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STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST      NO  31001  MONTH  SEP    73 


HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 


9 

10 

1  1 
1  2 
13 
14 
15 
16 
1  7 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

26 

40 

55 

66 

47 

47 

50 

50 

79 

87 

82 

101 

1  10 

1  1  5 

1  02 

104 

97 

95 

84 

65 

62 

46 

20 

26 

69 

25 

20 

19 

22 

16 

22 

32 

23 

48 

74 

94 

107 

123 

1  1  6 

1  1  5 

110 

97 

97 

89 

48 

7 

3 

1 

1 

55 

12 

2  2 

35 

61 

72 

52 

1  5 

30 

49 

49 

75 

82 

91 

1  1  6 

90 

85 

90 

104 

78 

47 

39 

35 

40 

44 

59 

49 

45 

28 

1  8 

8 

5 

4 

5 

1  3 

76 

94 

1  12 

1  1  6 

1  1  3 

107 

8  9 

9.1 

95 

90 

59 

40 

55 

79 

61 

95 

42 

50 

76 

68 

67 

1  5 

1  2 

25 

48 

63 

92 

96 

103 

85 

71 

56 

51 

64 

31 

37 

53 

33 

44 

57 

72 

77 

74 

65 

ii 

8 

'■ 

g 

31 

39 

36 

37 

2  7 

29 

26 

31 

25 

23 

15 

12 

11 

13 

13 

31 

15 

15 

1 

1  2 

9 

8 

2 

4 

1  5 

21 

29 

27 

26 

31 

31 

33 

34 

33 

18 

3 

1 

1 

1 

3 

16 

1  5 

31 

41 

42 

31 

20 

1  0 

I  ij 

1  5 

22 

27 

3  6 

38 

41 

43 

38 

38 

27 

1  7 

15 

11 

12 

7 

4 

25 

10 

13 

13 

1  9 

20 

10 

6 

9 

20 

32 

36 

4  0 

40 

43 

44 

38 

32 

31 

26 

13 

1  1 

7 

5 

3 

22 

10 

22 

34 

32 

20 

6 

0 

3 

7 

15 

23 

26 

36 

39 

41 

51 

51 

30 

21 

22 

21 

25 

46 

59 

27 

64 

64 

78 

84 

62 

39 

20 

15 

38 

40 

37 

37 

38 

39 

36 

33 

31 

28 

21 

15 

15 

16 

19 

23 

37 

34 

4  1 

38 

36 

26 

1  1 

3 

5 

9 

22 

24 

20 

16 

10 

21 

17 

19 

24 

14 

4 

4 

2 

2 

2 

17 

7 

9 

1  1 

12 

8 

1 

2 

2 

4 

1  6 

27 

31 

36 

30 

33 

23 

17 

15 

15 

10 

9 

15 

13 

16 

1  5 

25 

32 

23 

21 

21 

12 

1  2 

10 

14 

19 

28 

27 

33 

31 

36 

40 

35 

35 

23 

8 

6 

6 

6 

7 

21 

12 

13 

14 

1  5 

'  -: 

1  1 

1  0 

12 

33 

41 

39 

45 

50 

46 

56 

49 

46 

35 

27 

17 

16 

16 

17 

14 

27 

22 

26 

25 

24 

20 

16 

1  5 

17 

22 

22 

27 

28 

31 

30 

24 

18 

17 

16 

12 

14 

9 

7 

7 

7 

1  9 

1  3 

16 

1  7 

23 

19 

8 

6 

7 

16 

27 

29 

36 

31 

24 

23 

22 

18 

25 

27 

34 

33 

30 

12 

9 

21 

1  8 

27 

33 

39 

35 

26 

1  8 

13 

16 

23 

35 

40 

40 

37 

36 

36 

33 

19 

1 1 

7 

6 

5 

6 

6 

24 

1  1 

13 

13 

1  3 

9 

l 

7 

9 

17 

25 

36 

42 

54 

71 

77 

62 

43 

51 

48 

43 

44 

40 

23 

28 

33 

38 

43 

41 

39 

40 

30 

19 

1  7 

21 

30 

31 

36 

36 

38 

32 

30 

29 

23 

16 

9 

9 

3 

7 

7 

26 

1  2 

14 

14 

1  4 

1  1 

10 

9 

9 

10 

1  6 

29 

30 

30 

31 

34 

32 

29 

26 

23 

20 

24 

28 

30 

37 

22 

35 

29 

27 

32 

31 

30 

23 

14 

16 

18 

16 

15 

33 

57 

52 

67 

64 

51 

21 

1  1 

10 

21 

27 

14 

30 

15 

13 

13 

1  3 

12 

12 

1  5 

18 

14 

15 

17 

23 

39 

32 

25 

32 

28 

17 

11 

11 

11 

9 

9 

9 

17 

13 

16 

21 

19 

17 

10 

9 

8 

9 

1  1 

1  4 

20 

26 

34 

29 

31 

29 

30 

29 

22 

16 

17 

21 

21 

20 

24 

29 

32 

36 

30 

16 

10 

15 

22 

24 

31 

34 

37 

48 

61 

59 

53 

53 

44 

35 

17 

12 

10 

B 

31 

16 

19 

20 

23 

20 

1  1 

8 

8 

1  1 

15 

23 

26 

35 

39 

45 

36 

29 

39 

44 

35 

36 

19 

16 

36 

25 

53 

62 

57 

40 

26 

13 

9 

1  1 

1  4 

20 

25 

43 

4  5 

69 

75 

74 

62 

36 

14 

1  5 

21 

23 

19 

23 

35 

26 

26 

3B 

36 

26 

15 

9 

9 

1  1 

1  7 

30 

29 

36 

27 

28 

21 

15 

12 

11 

8 

10 

a 

8 

6 

19 

12 

13 

13 

21 

13 

10 

8 

8 

1  2 

17 

24 

31 

36 

36 

30 

30 

24 

16 

1  1 

7 

8 

3 

8 

B 

17 

13 

17 

23 

19 

12 

12 

1  1 

12 

1  8 

25 

25 

29 

36 

33 

34 

33 

29 

24 

11 

1 1 

7 

8 

7 

7 

19 

26 

28 

30 

32 

26 

'  8 

12 

12 

21 

28 

36 

42 

48 

50 

49 

47 

42 

39 

32 

23 

19 

18 

16 

19 

30 
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HOUR 

DAY 

1 

z 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

ii 

16 

1? 
IB 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 


POLLJTANT 
STATION 
1     2 
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MONTH  OCT 


12 
25 
12 

19 
10 
14 
24 
16 
10 

32 
12 
21 
29 
23 
16 
9 
13 
15 


23 
7 

a 

7 

14 
17 
14 
16 
18 
M 


13 
36 

13 

24 

1  1 
12 
26 
20 


34 
12 
26 
26 
26 
17 
21 
21 
20 
19 

25 
1  1 

1  1 
12 
17 
25 
18 
26 

2  4 
22 


14 
34 
13 


12 

24 
19 

1  1 

31 
12 
39 
23 
26 
22 
24 
19 
22 


1 1 
1 1 
13 

i  r 

24 

13 
26 
26 
25 

21 

21 


13 
32 
14 

35 
21 

:4 
16 
17 
12 

30 
11 
45 
30 
23 
30 
23 


1  1 
11 
13 


2fl 
25 

2e 


12 
24 

13 

26 
20 
10 
14 
12 
10 

23 
7 
37 
23 
10 
23 
15 


7 
5 
5 
8 

13 

1  4 
29 
24 
27 

16 

16 


16 
9 
9 
9 
8 
9 

13 
5 

28 

18 
7 

14 
5 


3 
2 

0 

a 

7 

8 

20 

20 

24 


10 
5 

10 
7 

6 


5 
5 

21 


3 
2 
0 
3 
5 
6 
16 
15 


1  J 
5 

16 
9 
5 
4 

4 

5 

19 

1  1 

6 


o 

3 

2 

9 

16 

13 

12 

10 

8 


22 

10 
10 

22 

8 

27 

10 

7 


5 

7 

20 


2 
2 

0 
3 

1 
9 

13 

12 

8 

10 

10 


24 
13 
12 

23 

16 
31 
16 
22 
1 1 

9 

10 

23 

27 

4 

10 

9 

5 

3 


4 

3 
9 

13 

13 

9 

8 

l? 


28 
12 
13 

25 

2  6 
34 
21 
27 
36 

14 
10 
25 
29 
5 
1 1 

1  4 

15 

5 


1 

10 

4 

8 

14 

14 

9 

7 

16 


33 

10 
21 

26 
30 
29 
25 
33 
3B 

19 
20 
32 
29 
17 
13 
16 
20 
12 


13 

'  4 


7 
19 


27 
35 
38 
29 
34 
47 

23 

26 
36 
30 

25 
1 1 
16 
21 
19 


13 
13 
8 
13 
15 


7 
21 


28 

28 
35 
35 
29 

37 

47 

25 
31 
42 
31 
25 
10 
13 
18 
10 


21 
i  6 

1  4 

8 

12 
15 


31 
12 

30 
27 
35 
34 
30 
39 
50 

28 
31 
44 
31 
23 
10 
10 
19 
5 


12 
16 
24 
13 
13 
8 
12 
16 

9 


26 

10 

20 
24 
37 
29 

30 
36 
46 

20 
2  4 
51 
34 
21 


12 
15 

a 
a 

20 


19 
23 
25 
27 
32 
15 
40 

19 

14 

37 

30 

17 

8 

5 

1  3 

9 


5 
9 
5 

13 
9 


29 

l  2 

28 
15 
22 
22 

23 


10 
1 1 
21 
26 
13 
6 
4 
1  1 

9 


6 

14 


5 

15 
12 


29 

1 1 

28 
6 

16 
17 

24 
6 

16 

14 

s 

15 
16 

9 
3 

4 

10 
9 


5 

15 

18 

4 

7 

5 

15 

15 

7 


15 
.1? 
35 
5 
17 
16 
16 
13 
26 

15 

13 

15 

5 


10 
16 

21 

6 

19 

13 

5 


9 

12 


13 
10 

28 

4 
17 

16 
16 
10 
26 

14 

24 

15 

3 

3 

3 

2 

8 

11 

17 

20 

6 

1 1 

26 

5 

6 

4 

17 

17 

7 


27 
9 

35 

5 

19 

12 

1  7 


18 
31 
10 
6 
3 
3 
2 

6 
15 

1  8 


4 
17 
13 

7 


23 

27 

8 

24 
5 

17 

6 

12 

4 

2B 

17 

24 

16 

9 


7 

10 
18 


2 

0 
22 

10 
6 

7 
1  7 
15 

e 


24  MEAN 


27 

9 


1  0 
1  1 
10 

4 

25 

1  6 

ia 

30 

1  4 
9 
5 
2 

8 

i 


9 
2 

0 
12 

12 
6 

10 
17 

1  6 
9 

9 

12 


22 

15 


19 

19 
20 
20 
1  7 
24 

18 
15 
28 
21 
1  3 
10 
9 
1  3 


20 
7 
8 

1 1 

9 

10 

9 

17 

16 
1  2 

10 

15 
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HOUR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14    15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

MEAN 

DAY 

1 

9 

1  4 

1  7 

20 

■9 

14 

12 

9 

9 

10 

12 

13 

12 

12    11 

9 

10 

9 

8 

9 

9 

8 

9 

10 

1  1 

2 

10 

9 

1  1 

15 

15 

9 

6 

6 

5 

7 

9 

7 

6 

6     5 

5 

8 

a 

6 

a 

6 

8 

8 

8 

8 

3 

9 

1  7 

1  T 

18 

20 

17 

14 

1  1 

13 

13 

16 

1  7 

16 

16    17 

16 

15 

12 

9 

9 

9 

14 

14 

12 

14 

4 

13 

24 

25 

27 

27 

20 

15 

14 

14 

15 

18 

1  7 

17 

17    15 

15 

13 

1 1 

12 

12 

13 

1  1 

10 

10 

16 

5 

13 

22 

25 

24 

25 

19 

14 

1  1 

13 

15 

18 

16 

1  7 

16    14 

1  1 

12 

a 

a 

10 

10 

9 

1  1 

12 

15 

1 

1  4 

25 

24 

24 

25 

1  7 

13 

1  1 

9 

13 

1  4 

15 

16 

17    15 

14 

1  1 

9 

6 

7 

8 

9 

11 

1 1 

14 

7 

10 

1  7 

19 

19 

19 

12 

7 

7 

7 

9 

13 

12 

11 

11    11 

13 

12 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

4 

10 

8 

6 

12 

13 

14 

1  4 

9 

7 

6 

6 

7 

9 

10 

12 

13    13 

1  1 

9 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

a 

9 

9 

10 

16 

17 

19 

20 

12 

9 

7 

a 

10 

10 

1  5 

16 

18    1B 

15 

10 

a 

8 

10 

12 

1  2 

1  1 

10 

13 

10 

9 

14 

1  5 

15 

1  7 

11 

10 

9 

1 1 

1  4 

15 

16 

16 

IS    15 

1 1 

a 

7 

7 

7 

8 

11 

8 

6 

12 

11 

6 

1  0 

14 

13 

16 

12 

1 1 

9 

1 1 

13 

13 

13 

1 1 

9     7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

9 

12 

7 

13 

16 

15 

i  *. 

10 

7 

7 

7 

7 

7 

a 

8 

6 

•  a 

s  .   . 

■ 

*  t   * 

r  °  "  * 

"  '  " 

^  =>  • 

•  •  "  ' 

°  "  *  * 

13 

DATA 

MISSING  - 

■4 

DATA 

MISSING  - 

16 

DATA 

MISSING  - 

■r. 

DATA 

MISSING  - 

17 

DATA 

MISSING  - 

18 

DATA 

MISSING  - 

19 

DATA 

MISSING  - 

2  2 

DATA 

MISSING  - 

21 

DATA 

MISSING  - 

22 

DATA 

MISSING  - 

23 

DATA 

MISSING  - 

24 

DATA 

MISSING  - 

25 

DATA 

MISSING  - 

26 

DATA 

MISSING  - 

27 

DATA 

MISSING 

28 

DATA 

MISSING 

29 

DATA 

MISSING  - 

30 

DATA 

MISSING 
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HOUR 
DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
1? 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

MEAN 


POLLUTANT  -  OZONE -CHEMILUMINESCENCE 
STATION  -  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST 
12     3     4     5     6     7     8 


NO  31001 

M( 

)NTH  DEC 

9    10    11 

12    13 

1  4 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

•  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

-  DATA 

MISSING 

20 

26  »" 

UNITS  -  PARTS  PER  BILLION 
73 
15    16    17    18 


S  D 

><.«* 

i « <.  « 

., ,  » 

- .  -  » 

I  =  g 

>«»o 

»o» 

20 

26 

»•« 

14 

6 

1 

1 

2 

5 

9 

15 

15 

°  "  "  " 

17 

20 

27 

34 

34 

34 

31 

30 

22 

23 

24 

31 

31 

24 

24 

20 

14 

5 

6 

6 

5 

7 

9 

9 

20 

10 

14 

13 

16 

25 

25 

24 

20 

23 

36 

37 

38 

37 

35 

30 

24 

10 

4 

2 

3 

2 

3 

1  1 

15 

19 

27 

32 

41 

36 

35 

35 

32 

18 

9 

8 

12 

1  1 

19 

18 

22 

2  0 

13 

12 

16 

25 

26 

27 

30 

32 

23 

31 

38 

40 

3£ 

34 

36 

1  9 
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B 

13 

23 

20 

16 

14 

9 

6 

1 
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0 

1 

1 

Q 

3 

15 

1 

0 

1 

3 

2 

1 

0 

1 

0 

2 

4 

3 

4 

5 

4 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

6 

7 

11 

3 

11 

13 

13 

12 

8 

7 

4 

0 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

6 

5 

10 

10 

5 

13 

14 

24 

28 

30 

29 

27 

21 

18 

28 

28 

28 

38 

34 

15 

16 

10 

14 

16 

1  5 

13 

18 

18 

15 

21 

16 

18 

18 

21 

24 

17 

14 

3 

2 

5 

8 

14 

22 

20 

10 

6 

7 

14 

23 

23 

22 

11 

3 

11 

14 

17 

13 

7 

4 
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a 

7 

6 

5 

6 

11 

25 

37 

41 

32 

33 

12 

8 

B 

6 

6 

10 

15 

a 

14 

13 

13 

1  3 

12 

1  1 

8 

6 

3 

3 

7 

10 

9 

10 

9 

4 

9 

6 

2 

7 

31 

40 

44 

38 

31 

14 

36 

26 

28 

21 

2 

2 

1 

0 

1  2 

15 

19 

16 

9 

7 

5 

3 

2 

2 

2 

4 

23 

29 

29 

15 

13 

9 

3 

8 

12 

22 

21 

1  1 

3 

3 

8 

13 

17 

21 

4 

4 

2 

1 

1 

5 

5 

a 

10 

12 

17 

9 

25 

22 

24 

18 

17 

13 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

6 

2 

0 

6 

22 

29 

29 

21 

7 

4 

6 

1  7 

26 

23 

18 

13 

1 1 

6 

3 

2 

2 

5 

6 

4 

2 

1  1 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

5 

7 

7 

6 

5 

4 

5 

3 

1 

0 

0 

18 

38 

40 

36 

8 

34 

34 

32 

32 

29 

26 

33 

34 

30 

34 

3B 

36 

39 

44 

35 

30 

25 

10 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

25 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

7 

13 

19 

18 

18 

17 

17 

3 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

5 

16 

15 

17 

18 

18 

17 

1  4 

9 

9 

12 

1  6 

18 

20 

18 

14 

12 

7 

5 

6 

8 

10 

13 

14 

13 

13 
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MONTHLY   SUMMARY  OF   HOURLY   AND   2-  HOURLY   DATA   FOR   1973 
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POLLUTANT  ■  OZONE ■ CHEMI LUMINESCENCE  UNITS  -  PARTS  PER  BILLION 


MONTH 
JAN 
FEB 
MAR 
APH 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 

YEAR 


DAYS  OF  VALID  DATA 


25 
31 
31 
30 
31 
12 
19 

i7a 


AVERAGE  CONC  24 -HOUR  MAXIMUM 

DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 
DATA  MISSING 


MAXIMUM  READING 


33 

62 

56 
30 

15 
12 
13 
35 


59 
106 
96 
69 
28 
1  6 
25 
106 


94 

1  64 

135 

123 

51 

27 

44 

164 


ONTARIO   MINISTRY 
MONTHLY  GROUP  FREQUENCY  CLASSIFICATION  FOR 
POLLUTANT  -  OZONE -CHEMILUMINESCENCE 
STA'ION  ■  67  COLLEGE  ST  TORONTO  OAMST 

00  TO  10    1 1  TO  20    21  TO  30 


OF   THE 

t    73 

ENVIRONMENT 

-  AIR   MANAGEMENT   1 

UNIT 

-  PARTS  PER  BILLION 

NO  31001 

31  TO  50 

51  TO  60 

8  1TO150    151SOVER 

JAN 

DATA 

MISSING 

FEB 

DATA 

MISSING 

MAR 

DATA 

MISSING 

APR 

DATA 

MISSING 

MAY 

OATA 

MISSING 

JUN 

66 

87 

1  10 

1  77 

66 

12 

0 

537 

JUL 

27 

50 

37 

1  37 

31  1 

1  69 

5 

736 

AUG 

73 

85 

73 

1  1  4 

195 

1  98 

0 

738 

SEP 

121 

185 

142 

1  72 

57 

41 

0 

718 

OCT 

259 

254 

147 

52 

1 

0 

0 

71  3 

NOV 

124 

142 

12 

0 

0 

0 

0 

278 

DEC 

218 

90 

60 

51 

0 

0 

0 

419 

YEAR 

B87 

893 

581 

703 

650 

420 

s 

4139 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  PERCENTILES 


PERCENT 

OF  DATA 

VALID 

80 


MIN 
0 


10 
5  6 


30 
13  4 


CONCENTRATIONS 

FREQUENCY  DISTRIBUTION.  PERCENT 

50       70       90       95 


43  3 


SI  2 


96  0 


98 

114  a 


99 
126  3 


MAX 
164 


ARITH 
MEAN 


309 


8184 
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